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and perfected production methods. 


THE name of 

world for optical and mechanical precision, 
photography. It is an accepted fact that t 
cision photography almost three decades ag 
caliy keeping abreast of modern research a 


Window of the measuring 
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Interchangeable LE1TZ L 


S00XC-.M 

SBLOO 

SOOIA-M 

ELAXG-M 

ILXOO 


SUMMAROX f/3.5 
Wide-angle reflectir 
SUMMARIT f/l. 5 
ELMAR f/4 90 mn 
ELMAR f/4 90 mn 
HF.KTOR f/4.5 13: 


TheLEICA-METERM*) will be found 
adequate for all lighting conditions. 
In bright light, a hinged light-shield 
with small aperture is kept down. 
Sensitivity is increased 125 times 
by pressure on a button which raises 
the shield and a further four times 
if an attachable amplifier is fitted. 
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ie Kamerahaltung ist auf der Titelseite dargestellt. Der Aufzughebel 
durchgezogen werden. Wird der VerschluG nicht ganz aufgezogen, so ist der / 
Aufzugshebel mu 13 dann nochmals obne nuszulosen bis zum Ansdilag da idle 
Verschlufi gespannt wird. Erst nach dem Auslosen und Aufheben des Fingers 
Aufzugsbebel nach links gezogen werden. Die Filmzahlscheibe wird nadi dein E 
Blindaafnabmen auf 0 gestellt. Auf das Filmende macht die rot eingelegte Zahl 
Der Sclviellanjhiil LEICAVIT MP isl iitir in Verbiiuluml ffltf der Knmera LEICA All 
m di) lick einen LEICA VIT A-1P -« finer rorbundeneii LEICA M J zu liefer,,. 


Frcisaufstellung LEK'A MP 


Ausstnttung der LEICA MIL 

Geliiiuse mit Tragosen, schwarzem griffigen Gmnmibezug und verdironiten 
parallaxfreier Leuchtrahmen-Mefisucher fiir die automatische Scbarfeinstellung. A 
fiir zusatzliche Wecliselobjektive 9 cm und 13,5 cm Bildfeldwiibler znm beliebi; 
rahrnen fur die Brennweiten 9 cm oder 13,5 cm. SchlitzverschluG von 1 bis Vie 
Der VerschluGeinstellknopf ist mit dem aufsetzbnren Belichtungsmesser LEICAMETER ki 
stellbare Bildzahlscheibe neben dem Ausloseknopf. Sdinellaufzug auf der Obe 
Schnellaufzug LE ICAV1T MP abnelimbar. Aufklappbare Kameraruckwand.Filnnm 
Bajonettwechselfassung fiir die auswecliselbaren LEICA-Objektive. Blitz-Vollsyn 


LEICA MP Gehause 

LEICA MP mit Objektiv Summicron 5 cm 1 :2 (unversenkbar) . . . 
LEICA MP mit Objektiv' Summicron 5 cm 1:2 mit Nnheinstellung . . 

LEICA MP mit Objektiv Summarit 5 cm U,ij> 

Spezialbereitschaffstasclie znr LE I CA M P mit unterseitiger Aussparung 

zur Betiitigung des Bodenzughebels 

LEICAMETER MC 


Weiteres Zubebor wie zur LEICA M 3. 


ERNST LEITZ gmbh 


WETZLAR 


! 


56/ FDX / DM 
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THE LEICA FOCUSING STAGE 

provides, with the aid of a five times magnifier, an accurate means of ground 
glass screen focusing and image observation. The focusing stage is used chiefly 
with the 5 cm. ELMAR and a large helical focusing mount, designed for this 
lens, allows continuous focusing, (without the need for extension collars) 
from 1 : 1 7 right down to 1:2. To extend the reproduction ratio to natural 
size (1 fl) or 2-times magnification on the negative, 26 mm. extension col- 
lars are available. The use of long focus lenses permits the focusing stage 
to be applied to normal working distances up to infinity (see page 4). 


ITS MANY APPLICATIONS INCLUDE: 

Copying, commercial photography, botanical and zoological records; 
Detailed studies of architectural and art subjects; 

Medical work including forensic photography, surgery, pathology and ana- 
tomy, histology and psychiatry, research into cell life, dental photography; 

Documentation of criminal evidence; 

Photomicrography ; 

Collecting illustrative material for teaching, archives, etc.; 

Photographing coins and stamps; 

Photomontage; 

Duplicating monochrome and colour transparencies; 

Reducing large negatives (including X-ray films) to Leica size. 


As there is a short time lag between focusing and exposure, the Focusing Stage 
is mainly useful for inanimate subjects. For moving subjects the Optical Near 
Focusing Devices NOOKY (with the ELMAR f/3.5 50 mm. lens), SOOKV (with the 
SUMMICRON f/2 50 mm. lens), NOOKYHESUM (with the SUMMAR and SUMMI- 
TAR f/2 50 mm. lenses) or the Leica Mirror Reflex Attachment with Universal 
Focusing Bellows are more suitable. 


tel 


THE SPECIAL ADVANTAGES OF THE FOCUSING STAGE 

consist, besides its light weight, of the easy control the magnified screen 
image gives over the field of view, illumination and depth of focus. This is 
particularly important with close-ups. 

The Focusing Stage consists of two parts, the base plate and the sliding stage. 
The base plate carries a tripod bush and the lens mounting ring, while the 
sliding stage, with its screen housing Gnd a holder for the Leica, moves in 
dove-tail guides mounted to the base plate. 

Manipulation is simple and easy. The subject is focused on the ground glass 
screen with the help of the 5x magnifier. The sliding stage with the Leica is 
then moved sideways so that the film plane of the camera takes the place 
of the screen. The position of the 24x36 mm. ground glass was identical 
with that of the film plane in the camera, so that what was sharp on the 
ground glass screen will also be sharp on the film. The negative is exposed 
in the normal way with the Leica shutter. 

The Leica camera body can be so adjusted that the 24x36 mm. film frame 
exactly corresponds to the ground glass screen. 

The focusing stage may be used with the focusing bellows in place of the 
Mirror Reflex housing. 

In conjunction with the ELMAR 5 cm. it will allow photographs to be taken 
from a distance of about 31/2 ft. down to 2 V 2 times magnification on the 
negative. 
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LE!CA LENSES FOR THE FOCUSING STAGE 

The most suitable lens for copying and close-ups with the Focusing Stage 
is the ELMAR f/3.5 50 mm. (On page 5 we list the complete basic equipment 
for use with the ELMAR 50 mm. up to same-size reproduction. This equip- 
ment can be used with any tripod.) 

The ELMAR 50 mm. lenses of older design in the focal length groups 1 to 3 j 

and lenses with no marked focal length group, require a special helical mount j 

(see page 5). The focal length group is scratched in under the infinity catch. ! 

For the SUMMAR and SUMMITAR f/2 50 mm. lenses we supply an intermediate j 

focusing mount with three extension collars, engraved B, F and G ZOOSIHESUM. 

This equipment permits photography on a scale from about 1 • 14.5 (field area 
14x21 ins. — 35x52cm. approx.) to 1 1 (field area 1 : 1 T / 2 ins. — 24x36 mm.). 

In conjunction with the ELMAR f/4 90 mm. or the HEKTOR f/4.5 135 mm. lenses, 
the FOCUSING STAGE can be used for photographs from infinity to 5 feet 
(3'/ 2 feet with the ELMAR 90mm. lens). With the HEKTOR 135mm. lens a 50mm. 
extension tubeZOOMFis needed for this purpose. The lens OHEBO, fitted with the 
short focusing mount, is screwed into this tube. For the HEKTOR 135 mm. iens 
HEFAR, with the standard focusing mount and rangefinder coupling the short 
focusing mount ZOO AN has to be obtained for use with the extension tube ZOO MF 

We also supply a short focusing mount COOED for the ELMAR 90 mm. lens. 

The detachable lens proper of the standard coupled ELMAR 90 mm. is then 
screwed into this focusing mount. In this case no special extension tube 
is needed for photographs from infinity to 3'/ 2 feet. 


SETTING UP THE ELMAR f/3.5 50 mm. 


Scale of Reproduction 

Field Area 

Accessories 

1 : 17 to 1 -. 2 

408x612 to 43x72 mm. 
16x24 to 2x3 ins. 

Helical Mount ZOOXY 

1 : 1.8 to 1 : 1 

43x58 to 2-t x 36 mm. 

1 y 4 x2y 2 to 1X1% ins. 

Helical Mount ZOOXY 

4- one Collar ROOYH 

1:1 tO i .5 : 1 

24x36 to 16x24 mm. 
1x1% to 3,4x1 ins. 

Helical Mount ZOOXY 

4- two Collars ROOYH 

1.5:1 to 2:1 

16x24 to 12x18 mm. 
3.4X1 to % X 34 ins. 

Helical Mount ZOOXY 
i. H- three Collars ROOYH j 
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BASIC EQUIPMENT c ° de 

Focusing Stage with ground glass screen for field control ond focus- 
ing, showing index mark in clear glass area for focusing aerial 
image, magnifier socket and camera holder. OOZAB 

Helical Focusing Mount for continuous focusing of LEICA ELMAR 

50 mm lens for reductions from 1 17 to 1,2 ZOOXV 

26 mm. Repro Extension Tube for use with helical focusing mount for 
same-sire reproduction ROOYH 

Diaphragm Actuating Ring with click-stops and values engraved on 

the side (also used as lens hood) for Leica ELMAR 50 mm. lens ... VALOO 

Focusing Magnifier 5x in bayonet mount LV F OO 

Cable Release with fixing screw for Leica, 20 inches long OPKOM 

Complete Basic Equipment for ELMAR 50 mm OOZMY 


ADDITIONAL ACCESSORIES: 

Intermediate Focusing Mount svith three extension collars, B, Fand G. 

This replaces the helical focusing mount ZOOXV when the SUMMAR ZOOSI- 
ond SUMMITAR f/2 50 mm. Leica Lenses are used HESUM 

Special Helical Focusing Mount for older ELMAR 50 mm lens of 

focal length groups 1 to 3 and unmarked lenses (see page 4) . . . ZOONT 

50 mm. Extension Tube for use with HEKTOR 135 mm. lens in the short 

ZOOAN focusing mount or as model OHEBO ZOOMF 

Short Focusing Mount for use with ELMAR 90 mm. Lens on the 
FOCUSING STAGE”) for focusing from ^ to 3'/ 2 feet COOED 

Slip-on Filters to increase contrast. Fit ELMAR, SUMMARON, SUMMAR 
ond HEKTOR lenses of focal lengths 28, 35, 50, 90, and 135 mm. 

Yellow No. 0 FIHEL 

Orange FSEQO 

Green FI P OS 

Polarising Filter to subdue glare and reflections, in slip-on mount 

with angular figures engraved POOEL 

’) also fits the now obsolete revolving stage plate 


Please state on every order whether English tripod thread 
(’A in.) or continental ( 3 /b in.) is available or required. 
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32 mm. diameter column of Valoy and Focomat enlargers. For 40 mm. dia- 
meter enlarger columns we supply the arm ROOFU. Either carrying arm will 
keep the camera absolutely parallel to the horizontal subject plane, prevent- 
ing unsharpness caused by camera tilt. However, by fixing a large ball-and- 
socket head between the carrying arm and the stage, small solid objects can 
also be photographed from any desired angle. 

Where the focusing stage is not used with an enlarger already available, 
we recommend the baseboard of the Reprovit I Copying Equipment which is 
particularly suitable for larger subjects and for use with the 7x 9 1 / 2 inch or 
14x16 inch illuminated light boxes. 


EQUIPMENT: Code 

Baseboard 23x27 inches, with four rubber supports, built-in two-woy 
switch forconnecting illumination lamps, upright column IVn inches dia. 

(40 mm.), 4 feet high O VAFO 

Carrying Arm for Focusing Stage to fit 1 '4 inch dia. (32 mm.) columns ROONP 

Ditto, to fit 1 Vi6 inch dia. (40 mm.) columns, with support for the 

focusing projection head ROOFU 

Tape Measure with holder and plumb weight, attachable to ROONP SOO WU 

Ditto, to fit ROOFU 7USOO 

Large Ball-and-Sacket Head particularly rigid KGOON 


Fine Focusing Slide with rack-ond-pinion (recommended for scales of 
reproduction 1:2 to 2:1, allowing very small adjustments of subject 
distance) to fit carrying arms ROONP and ROOFU in conjunction with 
Focusing Stage YROOF 

Intermediate Bracket with dovetail slide for using the Focusing Stage 

on the Leitz pillor stands LURTE or US II XBEET 

Adaptor plate for using the Universal Focusing Bellows on carrying 

arms ROONP and ROOFU UWVOO 

Please state on every order, whether English tripod thread 
HI in.) or continental ( 3 /e in.) is available or required. 
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STANDS FOR THE FOCUSING STAGE 

The Focusing Stage may be used with a number of camera stands and holders, 
according to the type of subject to be photographed. The stage can, for instance, 
be fixed to a firm tripod with a ball-and-socket head. It is then easily aligned 
for horizontal exposures,or itcan be tilted upordownat will for oblique shots. 

For photographing vertically downwards, when copying from books, journals, 
etc., the carrying arm ROONP is recommended. This can be fixed to the upright 

6 
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PORTABLE COPYING EQUIPMENT 
WITH FOCUSING STAGE 

The Portable Equipment is recommended for use away from the studio (e. g. 
recording in museums, public libraries, archives, etc.) as well as for field 
work in natural history photography, The equipment weighs less than 9 lbs. 
complete and is easily carried in a 4x 6y 2 X 17 inch canvas bag. 
Photographing vertically downwards, reductions of 1 : 10 to same-sizes pic- 
ture are possible. Four ball-jointed feet keep the apparatus steady even on 
rough ground. 


LIGHT BOX 

An illuminated 7x 9y 2 or 14x16 inch light box used in conjunction with the 
Focusing Stage is the ideal equipment for photographing transparent sub- 
jects, copying large size negatives and transparencies, as well as for making 
reductions from X-ray films for miniature film slides. 

The subject to be illuminated is placed on the opal glass screen of the light 
box. Where the subject does not cover the wole screen, any stray light is 
masked off with suitable black paper masks. 

In this way, whole collections of transparencies of varying sizes are easily 
copied on to Leica film and converted into uniform miniature (2x2 inch) film 
slides. The advantages of this standardization are obvious. Space and weight 
are saved, storage and filing simplified. A large number of 2x2 inch slides 
can be taken along on lecture tours with the readily portable Leica miniature 
projectors, which can be connected to any electricity supply and used at all 
projection distances and with all screen sizes. 

The Leica method thus offers a technically rational and convenient way of 
documenting all kinds of picture material. 




PORTABLE 

COPYING 

EQUIPMENT 

Collapsible Copying Stand with angle bracket, Wh inch (62 cm.) up- 
right column, two bracing rods, Holder for Focusing Stage four ball- 

jointed feet 

Ball-and-Socket Head, particularly rigid 

Focusing Stage with ground glass screen, magnifier socket and camera 

holder 

Helical Focusing Mount for continuous focusing 

Diaphragm Actuating Ring for ELMAR f/3.5 50 mm. Leica lens . . . 

Focusing Magnifier 5x in bayonet mount 

Cable Release, 20 inches, with fixing screw 

Canvas Bag 4x6V2Xl7 inches 

Complete Portable Copying Equipment 

2<5 mm. Repro Extension Tube for same-size reproduction 


te on every order, whether English tripod thread 
■ continental ( 3 /8 in.) is available or required. 
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ACCESSORIES FOR code 

COPYNG TRANSPARENT SUBJECTS 

Light Bo x 7x 9'/s inches with opal glass and glass plate to hold films 

Flat, with four lamps 25 watts each for mains operation OOfVW’) 

Light Box 14x1 6 inches with opal glass and glass plate to hold films 
flat, specially suitable for reducing radiographs to LEICA size, with 
four lamps 60 watts each for mains operation OOEUK *J 

Flex, 5 feet, with plug, connector and push-button switch .... BEEUL 

Spare lamp, 25 watts, for 7x9Y 2 inch light box BERAT’) 

Spare lamp, 60watts for 14x16 inch light box VKOOK*) 

’) Please state mains voltage 


FOR PHOTOMICROGRAPHY 

A cylindrical micro-adaptor is screwed into the lens mount of the Focusing 
Stage. This adaptor contains a self-winding diaphragm shutter, built-in inter- 
mediate optical system (i/ 3 reduction) and lateral focusing telescope. As eye- 
piece for the microscope, we recommend the Periplan lOx eye-piece. 

The optical system and focusing telescope are adjusted so that the sharpest 
focus seen through the telescope is also obtained in the film plane. When 
photographing moving micro-organisms, for instance, the subject can be ob- 
served even during the exposure through a semi-silvered prism mounted in 
front of the telescope. 

When taking inanimate subjects the prism is best swung out of the way by 
means of a cable release, as this permits shorter exposure times. 

The exposure is made by the diaphragm shutter (Speeds 1 to V25 sec., B and T). 

As the Leica micro-adapter reduces the necessary subject distance, relatively 
short exposure times are possible, an important asset in colour photography. 


.10 





Micro-adapter with optical reducing system ’/ 3 X, diaphragm shutter, Code 
movable prism and focusing telescope, with light-screening collar for 
mounting on microscope tube, and one cable release each to move 
the prism and release the shutter RPNOO 

Periplan 10 x Eyepiece PEZEN 


Double Release Coupler 
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CLOSE-UP PHOTOGRAP 

can be produced with the LEI 
in a variety of ways. The Auxil 
Devices with extension tubes 
extensible legs provide a pract 
and greatly simplified means of 
tering this field. 

To the LEICA user who owns a : 
ELMAR lens, they offer a choict 
photography in the ratios 1:1,5, 
Many new aspects and possibi 
insects, minerals, coins, postag' 
Another device (BELUN for 
photography at a scale of 1 :1 


GENERAL PRINCIPLE 

An extension tube is screwed 
according to the reproduction 
lens mount, takes the four exter 
object size. Filters may be usei 
In addition to the markings 1:1,5, 1 :! 


3RIEF INSTRUCTIONS 

• Unscrew lens from camera body. 

• Screw lens into black extension tube (marked 
"1:1.5" etc.) 

• Screw assembled lens and extension collar 
back into camera body. 

• Set lens focusing mount to OO (infinity). 

• Pull out and lock lens bayonet mount. 

© Screw the four extensible legs into appro- 
priate bushings of universal clamping ring 
(marked 1.5 etc.). 

• Pull out extensible legs up to first mark if the 
ratio 1 : 1 .5 is required, to the second mark for 
1:2, or to the third mark for 1:3, in other 
words, almost entirely out for scale 1:3 and 
only a very short way for scale 1:1.5. 

• The milled rings are tightened so that the 
white ring marks on the extensible rods re- 
main just visible. The yellow ring marks are 
provided for the pre-war50 mm Summar lens. 

• Attach clamping ring (with legs) to front of 
lens mount so that long sides of rectangle 
formed by extensible legs are parallel to 
camera topplate and baseplate. 

• To make exposures, stand the equipment on 
an even surface. A cable release will reduce 
any risk of camera shake. 


Extension Tube. 
(Engraved with 
reproduction ratio) 




With three-dimensional objects, the extensible leg 
tips should be so positioned in relation to the object 
as to make the most of the available depth of field. 
The lens should be stopped down to at least F/8. 
If, with direct lighting, a shadow from one of the 
legs is thrown across the object, this one leg can be 
removed. The remaining three will still support the 
camera effectively and provide an accurate enough 
indication of object limits. 

The use of extension collars has the effect reduc- 
ing the relative aperture of the lens. The following 
exposure increases apply when using the BEHOO: 
Ratio 1:1.5 approx 2.8 x 
Ratio 1 :2 approx 2.3 x 
Ratio 1 :3 approx 1.7 x 



CODE WORDS 


consisting of: 
Extension tube 1 :1 
Base plate 1 :1 
Clamping ring 1 :1 
3 intermediate legs 


BELUN 

BELUNHESUM 


Auxiliary Setting Device 
1:1.5, 1:2, 1:3 
for 50 mm Elmar only 
consisting of: 

Extension tube 1 :1.5 
Extension tube 1 :2 
Extension tube 1 :3 
Universal clamping ring 
4 extensible legs 

complete Bl 

Auxiliary Reproduction 
Device 

DIN A 4, DIN A 5, DINA6 


consisting of: 

3 intermediate objective 
collars 4 extensible legs 

complete BOOWU 


Optical Near Focusing 
Device for all LEICA 
models with coupled 


for 50 mm Elmar 
for 50 mm Summicron ! 
for 50 mm Summitar 
(Summar or Hektor 50 mm) 


NOOKY 

SOOKY 

NOOKYHESUM 


We cannot be held responsible for in- 
accurate functioning of accessories for 
the LEICA which are not manufactured 
by Ernst LEIT2, nor are we prepared 
to adapt such accessories to LEICA 
cameras. The absolute precision fitting 
of original LEJTZ equipment is based 
on special testing appliances developed 
through long years of experience in 
the LEITZ factories. Only the name 
of Ernst LEITZ on a LEICA accessory 
is proof of its genuineness and the 
precision required in the LEICA System. 


Ordinary Slip-on Filters 
can be fitted to front 
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CLOSE-UP PHOTOGRAP 

can be produced with the LEI 
in a variety of ways. The Auxil 
Devices with extension tubes 
extensible legs provide a pract 
and greatly simplified means of 
tering this field. 

To the LEICA user who owns a i 
ELMAR lens, they offer a choici 
photography in the ratios 1:1,5 
Many new aspects and possib 
insects, minerals, coins, postag 
Another device (BELUN for 
photography at a scale of 1 :1 


GENERAL PRINCIPLE 

An extension tube is screwed 
according to the reproduction 
lens mount, takes the four exter 
object size. Filters may be use' 

In addition to the markings 1:1,5, 1: 
the now discontinued longer legs use 

The object sizes covered by the BEHC 



SETTING DEVICE 1:1 

Extremely versatile equip- 
ment for reproducing 
stamps and seals, coins, 
finger prints, rock sections, 
technical details, plants, 
insects and other 
small specimens. 


In addition to the aforementioned variable setting 
device there are the 1 :1 units BELUN (for 50 mm 
Elmar) and BELUNHESUM (for 50 mm Summitar) 
providing a simple means of photographing small 
and flat objects such as parts of documents, stamps, 
coins, finger prints, etc., in natural size (on the 
negative). 

This device is very similar in general principle to 
the BEHOO previously described. However, it has 
only three legs (of fixed length) and these fit into a 
flat baseplate which has a cut-out frame of 24x36 
mm. The baseplate provides the special stability 
which the small scale of reproduction demands. 
After the lens has been screwed into the 1 :1 exten- 
sion ring and this in turn has been screwed into 


the camera body, the device is attached, by means 
of its clamping ring, to the front of the lens mount. 
The cut-out frame of the baseplate should, of 
course, be positoned in relation to the negative 
frame within the camera, i. e. long side parallel to 
long side. The lens tube should be extended and 
fixed in its bayonet lock. 

The device is invariably used with the lens set at 
infinity and it is recommendable to stop down to 
at least F/8. The exposure increase is 4 x as com- 
pared with normal. A cable release is essential to 
ensure steadiness. 

The 1:1 reproduction device is also exceptionally 
useful for making diapositives from 35 mm negati- 
ves (or for reproducing colour transparencies). The 



apparatus is set up as shown in the above illustra- 
tion and suitable diffused illumination can be re- 
flected from a white card set at an angle. For dia- 
positives, the camera should be loaded with slow, 
fine-grain positive film. 


CODE WORDS 


consisting of: 
Extension tube 1 :1 
Base plate 1 :1 
damping ring 1 :1 
3 intermediate legs 


for 50 n 
for 50 n 


l Elmar 
i Summitar 


BELUN 

BELUNHESUM 


Auxiliary Setting Device 
1:1.5, 1:2, 1:3 
for 50 mm Elmar only 
consisting of: 

Extension tube 1 :1.5 
Extension tube 1 :2 
Extension tube 1 :3 
Universal clamping ring 
4 extensible legs 

complete BE 

Auxiliary Reproduction 

DIN A 4, DIN A 5, DIN A 6 
1:9 1:6 1:4 

for all 50 mm LEICA 


consisting of: 

3 intermediate objective 
collars 4 extensible legs 

complete BOOWU 

Optical Near Focusing 
Device for all LEICA 
models with coupled 
rangefinder 

for 50 mm Elmar NOOKY 

for 50 mm Summicron SOOKY 

for 50 mm Summitar NOOKYHESUM 

(Summar or Hektor 50 mm) 

We cannot be held responsible for in- 
accurate functioning of accessories for 
the LEICA which are not manufactured 
by Ernst LEITZ, nor are we prepared 
to adapt such accessories to LEICA 
cameras. The absolute precision fitting 
of original LEJTZ equipment is based 
on special testing appliances developed 
through long years of experience in 
the LEITZ factories. Only the name 
of Ernst LEITZ on a LEICA accessory 
is proof of its genuineness and the 
precision required in the LEICA System. 
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Optical Near Focusing Device 


A welcome extension of the scope 
of LEICA equipment is offered by 
the Auxiliary Device for objects 
8 V 4 " x 1 l 5 /s" or 210 x297 mm (A 4) 
5 3 /4"x 8 V 4 " or 148x210mm (A 5) 
4 Vs" x 5 3 A" or 105x148mm (A 6) 
which can be used for all LEICA 
50 mm lenses. 

DIN A 4, A 5 and A 6 refer to 
German standard paper sizes 
which are very close to those 
adopted also in other countries 
for letterheads and documents. 
(See List Photo Nr. 8371). 


THE OPTICAL NEAR FOCUSING DEVICE 

bridges the gap between the DIN A 4 size and the closest normal working distance 
with the standard 5 cm LEICA lens, namely 3 V* feet. All ratios of reduction between 
1:17.5 and 1:6.5 can be focused, the covered field measuring from 17"x25 // 
(42 cm x 63 cm) to 5 3 A X 8 V 2 (15 cm x 22.5 cm). Both built-in rangefinder and view- 
finder of the LEICA camera are used in connection with this device for focusing and 
the determination of field. Automatic parallax adjustment. (See List Photo Nr. 8310). 




Objektivtyp: 
Abgewcmdelter GauBtyp 
Biidwinkel: 45° 
Linsenzahl: 7 


ERNST LEITZ • GMBH . WETZLAR 

GERMANY 

Branch-Works: Ernst Leitz (Canada) Ltd., Midland/Ontario 

1-12-4/ Engl. | X/55/DY Printed in Germany K. Woldschmidt, Wetzlar 


Summicron 5 cm 1:2 

mit Naheinstellung zur LEICA M 3 


K 0 7„): e L C „ a « 0biel<li ':. S . Ummicr0 " 5 cm 1;2 - das Wisher nur in der beliebten versenk- 
bar , assung yeiierert worden ist, steht iefzt in zwei weiteren unversenkbaren 
vnrnn 9 h" ^ Verf “3‘'"9 : E.ne Ausfiihrung, die in enter Linie fur berufliche Zwecke 
vorgesehen 1 st, und erne Sonderfassung mit Naheinstellung. Der Einstellbereich 
des etzteren um faB, autier dem Normalbereich von Unendllh bis 1 Touch det 
ausoleich" doTldf U b'* aU, ° maHs che Scharfeinstellung mit Parallax- 

* k* I' I* 0 " 6 "' Das wird dur,:h ei " en Suchervorsdtz 

erreicht, der m eme zugehor.ge Aufnahmevorrichtung am Objektiv geschoben wird 

“T S ° r ,f daf k iir ' daB das ° b i ek,iv ™ Nahbereich nur mit Suchervorsatz 
nd im Normalbereich nur o h n e diesen benutzt werden kann. 


Objektiv Summicron 5 cm 1 :2 in unversenkbarer 

Besfellwort 

DM 

Fassung zur Leica M 3 . 

SOOIC-MS 

380,- 

Objektiv Summicron 5 cm 1 :2 mit Naheinstellung 
zur Leica M 3, e insch 1 iefSJ ich Suchervorsatz 

SOOIC-MN 

480- 

Suchervorsatz (bei Nachlieferung) 

SQPJOQ 

60,— 
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Die echte Spiegelreflex-Camera 
mif formatfullender Mattscheibe 
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i REFLEX 

“xakte Scharfeinstellung. 
i Vorschalten des RETINA 
eilt, wie es auf dem Film 
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DER MESSTECHNIK 


\w* 



Oben : Prdzisionstheodolit der Fa. Wild, 
Heerbrugg, mit ROBOT-Ansatz fur 
Teilkreisregistrierung. 

Unfen : AEG-StoBspannungs-Oszil logrciph 
mif ROBOT-Kamera am Spezial- 
Befrachtungstubus. 



Gedanke, Messungen aller 
Art fotografisch zu registrieren, 
ist so alt wie die Fotografie 
selbst. Seitdem es gelang, Licht- 
eindrucke im Bild festzuhalten, 
war man bestrebt, diese absolut 
objektive Methode der Mebwert- 
ermittlung uberall dort einzu- 
fuhren, wo die Unzulanglichkeit 
menschlicher Sinne, wie z. B. die 
Tragheit des Auges, das schwan- 
kende Urteilsvermogen u. a. die 
Ergebnisse beeintrachtigen kon- 
nen. 

Bis zur Geburt der Prazisions- 
Kleinbildkamera wares auch auf 
dem Gebiet der Mebregistrierung 
die grobformatige Kamera, die 
das Feld beherrschte. Der Sieges- 
zug der Kleinbildkamera fand 
aber bald auch in der Mebtechnik 
seinen Niederschlag. Grijnde fur 
diese Entwicklung sind im wesent- 
lichen folgende Oberlegungei|, 

a) Die Kleinbildkamera arbei- 
tet wirtschaftlicher; sie ist 
billig und die Aufnahme- 
kapazitdt ohne Filmwechsel 
ist hoch. 

b) Die Kleinbildkamera nimmt 
wenig Raum in Anspruch. 

c) Mit den lichtstarken Klein- 
bildobjektiven gelingt es, 
auch schwachere Lichtein- 
drucke festzuhalten. 


d) Die Mechanik der Prazisions- 
Kleinbildkamera ist itber- 
legen. 

e) Die moderne Kleinbildka- 
mera ist universell und an- 
passungsfahig. 

Alle diese Anforderungen erfull- 
ten die ROBOT-Kameras von An- 
fang an. Sie haben aber daruber 
hinaus den unschdtzbaren Vor- 
zug der Vollautomatik und eignen 
sich dadurch besonders fur Fern- 
steuerung. 

Zu alien Modellen des ROBOT- 
Kamera-Programms werde.n e!ek- 


tromagnetische Fernausloser ge- 
liefert, die entweder in Form einer 
einfachen Bodenplatte am ROBOT 
befestigt werden oderalsBestand- 
teil der Spezial-Einbauhalter- 
ungen ohnehin zur Registrieran- 
lage gehoren. 

Die Vorzuge der Vollautomatik 
machen den ROBOT zu einem 
vielbegehrfen Gerdt fur tech nische 
Registrierungen. Der ROBOT kann 
leicht an Mebgerate verschieden- 
ster Ausfuhrung angesetzt werden 
und stellt, nicht zuletzt durch die 
Moqlichkeit der Fernsteuerung, 


ROBOT-Fotoansatz zum Breitbcind-Oszillographen 
der Fa. Rhode & Schwarz, Munchen 





SI 








\ 
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die denkbar bescheidensten An- 
spruche an Raum und Bedienung. 

Die Anwendungen der vollauto- 
matischen ROBOT-Kameras und 
Registrieranlagen in der MeBtech- 
nik sind praktisch unbegrenzt. Im 
folgenden seien drei der wichtig- 
sten Anwendungsgebiete heraus- 
gegriffen : 

a) Registrierung von MeRge- 
raton mit Skalenanzeige zur 
Ermittlung von Spitzenwerten, 
Frequenzen, physikalischen 
und chemischen Vorgtingen 
usw. Trotz der Moglichkeit, fur 
die laufendeRegistrierung kon- 
tinuierlich veranderlicher Wer- 
te selbstregistrierende MeBge- 
rate zu verwenden, wird ein 
wesentlicher Teil der Skalen- 
registrierung der vollautoma- 
tischen Prazisions-Kleinbildka- 
mera vorbehalfen bleiben. 
AuBerdem Argument der Preis- 
g u nsti g keit der ROBOT- Foto- 
ansatze und deren Wirtschaft- 
lichkeit spielt die Universalitat 
der fotografischen Registrie- 
rung hierbei eine bedeutende 
Roile. So laBt sich die sehr oft 
gewunschte gleichzeitige Re- 
gistrierung mehrerer Skalen 
nur auf fotografischem Wege 
erreichen. 

Als Beispiel fotografischer Ska- 
lenregistrierung an transpor- 
tablen MeBgeraten sei die Ver- 
wendung von ROBOT-Kame- 
ras an Theodoliten erwdhnt. 
Besonders die ROBOT-Modelle 
STAR und JUNIOR (vorzugs- 


weise mit doppeltem Feder- 
werk fur 55 Aufnahmen 24 x 
24 mm) eignen sich ausgezeich- 
net fur Teilkreisregistrierung. 
Prazisions-Theodolite, z.B. sol- 
che der Firma Wild, Heer- 
brugg / Schweiz, werden mit 
ROBOT-Kameras ausgerustet. 
Die fotografische Registrierung 
der Teilkreise ist von beson- 
derer Bedeutung in der Hohen- 
T riangulation. Die mikrome- 
trische Ausmessung der auf 
dem Film abgebildeten diame- 
tralen Kreisstellen ist nicht nur 
einfccher als die Ermittlung 
des Ablesewertes nach dem 
Koinzidenz-Prinzip, sondern 
u be rtriff t diese Methode noch 
an Genauigkeit. 

b) Registrierung an Geraten 
mit Elektronenstrahlanzei- 

ge. Zu diesem sehr umfang- 
reichen Gebiet gehort die foto- 
grafische Schirmbildregi- 
strierung. Besonders bei Stot3- 
spannungs-Oszillographen be- 
steht das Bedurfnis, einmalige 
Vorgange mit alien Einzel- 
heiten fotografisch zu fixieren. 

Mit dem Xenon 1 : 1,9/40 mm 
in Verbindung mit AGFA-Fluo- 
rapid-Film werden Schreibge- 
schwindigkeiten inderGroBen- 
ordnung von 500 km/sec. er- 
reicht, so daB z.B. eine Front- 
steilheit von 5000 V/;< sec. noch 
registrierbar ist. 

Sehr beliebt in der MeBtech- 
nik ist die fotografische Re- 
gistrierung an Ultraschall-lm- 
pulsgeraten mit dem ROBOT- 





Fotoansatz. Spitzenerzeugnis- 
se der deutschen elektronischen 
Industrie, wie z.B. Ultraschall- 
Impulsgerate der Firmen 
Siemens, Lehfeldt & Co., 
Krautkramer, Deutsch u.a. wer- 
den serienmaBig mit dem 
ROBOT-Fotoansatz geliefert. 

Die einfachste Art der Befesti- 
gung vor dem Bildschirm ist 
die mitteis eines Leichtmetall- 
Gestells, das bei Nichtverwen- 
dung der Registrierkamera 
hochgeklappt werden kann. 
Dieses System findet bei dem 
Breitband-Oszillographen mit 
ROBOT-Fotoansatz der Firma 
Rohde &SchwarzVerwendung. 
Diese Gestelle haben den Vor- 
teil, daB sie die visuelle Be- 
trachtung des Schirmbildes je- 
derzeit ermbglichen. Zum 
Leuchtschirmbild wird meistens 
eine kleine Kennkarte mit tech- 
nischen Daten mit-fotografiert 
(ein Vorteil der fotografischen 
Registrierung!), so daB diese 
nach Entwicklung des Films mit 
dem Prufergebnis erscheinen. 
Urn die Abhangigkeit von den 
jeweiligen Lichtverhaltnissen 
vollig auszuschalten, besorgt 
eine Beleuchtungslampe die 
Beleuchtung der Kennkarte im 
Augenblick der Aufnahme. 


Oben: Schirmbild eines U Itrascha i I - 
Impulsgerates der Fa. Siemens 
(ROBO f- Aufnahme). 

Mil te : ROBOT mit elektromagneti- 
schem Fernausloser, Blitzgerat 
und Zeitschaltwerk fur voll- 
automatische Registrierung im 
Labor. 

Unten : lOOer-Zahlerblock, aufgenom- 
men mit dem ROBOT-Teiefon- 
zahlergestell. 
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Eine andere Art der Befesti- 
gung des ROBOT an Schirm- 
bildgeraten bietet der Foto- 
tubus. Spezialtuben mit Be- 
trachtungseinblick (wie z. B. 
beim StoBspannungs-Oszillo- 
graphen der AEG) mit ROBOT- 
Fotoansatz erlauben das 
gleichzeitige Betrachten und 
Fotografieren des Schirmbil- 
des. 

Die fotografische Registrierung 
wird im allgemeinen im MaB- 
stab 1 : 4 bis 1 : 6 durchgefuhrt. 

c) Registrierung von Zahler- 
standen. Die ROBOT- Regi- 
strierkameras erfassen Zdhler- 
stcinde in jedem gewunschten 
Augenblick. Bei entsprechen- 
der Anordnung der Zahler 
konnen eine aroBere Anzahl 
Zahlerstande von einer 
ROBOT-Kamera registriert 
werden. Es ist aber - dank 
der Vollaufomatik — ebenfalls 
moglich, mehrere ROBOT-Ka- 
meras an verschiedenen Orten 
aufzustellen und durch zentra- 
le Fernsteuerung eine absolut 
gieichzeitige Erf assung derver- 
schiedenen Zahlerstande zu er- 
reichen. 

Ein zu dieser Kategorie ge- 
horendes Spezialgebiet, das 
fur das gesamte Fernmelde- 
wesen von umwalzender Be- 
deutung zu werden versprichf, 
ist dieTelefonzahlerfotografie. 
Wie auf vielen anderen Ge- 
bieten der technischen Regi- 
strierung bestimmten auch hier 
die hohen Anspruche hinsicht- 


lich Bedienung, kompakter 
Bauart, Aufnahmekapazitat 
und Betriebssicherheit von 
vornherein die Wahl des vol I - 
automatischen ROBOT. Zah- 
lerblocks von hundert Zahlern 
werden mit dem Xenagon ge- 
stochen scharf erfaBt, so daB 
die Auswertung einzelner Zah- 
lerstande mit modernen, auto- 
matisch gesteuerten Lesegera- 
ten keinerlei Probleme auf- 
wirft. 

Bei Registrieranlagen groBeren 
Umfanges ist oft eine groBere 
Aufnahmekapazitat der Regi- 
strierkamera ohne Filmwechsel 
erwunscht. Dieser Fall tritt z.B. in 
Kraftwerken ein, wo laufend os- 
zillographischangezeigteSpitzen- 
werte registriert werden mijssen. 
Fur diese Sonderzwecke wurde 
die R O B O T-Ansatzkassette fur 
10 m Film ( 400 Aufnahmen 

24 x 24 mm) entwickelt. Diese 
Kassette ist an die Registrierka- 
meras RECORDER ansetzbar. Der 
ROYAL 24 kann - in Sonderaus- 
fuhrung - ebenfalls in Verbin- 
dung mit der 10-m Kassette be- 
trieben werden. Der Film wird in 
ublicher Weise von dem in der 
Kamera eingebauten Federwerk 
transportiert. 

Da es in vielen Fallen aber un- 
moglich ist, das Kamerafederwerk 
zwischendurch aufzuziehen, wur- 
de auch ein ansetzbarer Elektro- 
motor fur den vollelektrischen Be- 
trieb der Registrierkamera ent- 
wickelt. Dieser Elektromotor wird 
an die Registrierkamera angesetzt 
und halt das Federwerk dauernd 


in aufgezogenem Zustand. Die 
Betriebsspannung fur den Motor 
(24 V Gleichstrom) kann vom 
Schirmbildgerat abgezweigt wer- 
den. 

Mit der elektrisch betriebenen Re- 
gistrieranlage sind Dauerregi- 
strierungen moglich. Durch elek- 
tromagnetische Auslosung kann 
der Ausloseimpuls auf verschie- 
denste Art erfolgen. Mit Hilfe 
eines ROBOT-Zeitschaltwerkes mit 
kontinuierlicher Intervall- Einstel- 
lung laBtsich der Registrierbetrieb, 
soweit perioaische oder aperio- 
dische Ausloseimpulse nicht von 
vorhandenen Geraten oder vom 
MeBgerat selbst gegeben v/erden, 
weiter automatisieren. 

Fur einfache Registrierzwecke ist 
besonders auf dem Gebief der 
Ultraschall-lmpulsmessung dieEin- 
baukamera ROBOT-JUNIOR 
bzw.-STAR mit Einbauhalterung 
und elektromagnetischem Aus- 
loser sehr verbreitet. 

Eine Obersicht uber die Anwen- 
dungen des ROBOT in der Meb- 
registrierung ware unvollstandig 
ohne einen Hinweis auf die vielen 
Einsatzmoglichkeiten, die sich in 
Laboratorien ergeben. Die sehr 
zeifraubenden Beobachtungen 
von MeBgeraten entfallen, wenn 
.der vollautomatische ROBOT die 
selbsttatige Registrierung uber- 
nimmt. Oft reicht schon eine ver- 
haltnismaBig einfache (und ent- 
sprechend preiswerte) Anlageaus, 
um die labormaOige MeBregi- 


Ultraschall-lmpulsgerat der Fa. Siemens 
mit ROBOT-Fotoansctz (hochgeklappp. 


strierung zu automatisieren. Als 
Beispiel sei die ROBOT-Registrier- 
anlage im Forschungsinstitut der 
Deutschen Zement-lndustrie, Dus- 
seldorf, erwdhnf.(Siehe Abbildung 
Seite 5 Mitte). In diesem Insti- 
tut v/erden Gerinnungsvorgange 
durch laufende, uber eine Schalr- 
uhr eigener Konstruktion gesteu- 
erte Registrierung auf Kleinbild- 
Film festgehalten. Eine ebenfalls 
mit abgebildete Uhr gewahrleistet 
die fur diese Art Versuche uner- 
laBliche zeitliche Zuordnung. Die- 
ses Beispiel sei alien Wissenschaft- 
lern, Technikern, Labor-Assisten- 
ten usw. zur Nachahmung emp- 
fohlen. RO B OT- Kameras und 
-Registrieranlagen helfen auch im 
Labor Zeit und Geld sparen. Die 
Fotoanlage amortisiert sich in 
kurzester Zeit und schlieBt Fehler 
subjektiver Art radikal aus. 



v 



\ 
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Zum Schluft sei noch auf folgende 
Moglichkeiten hingewiesen: 

Die RO BOT-Vollautomatik ge- 
stattet, gleichzeitig mehrere Auf- 
nahmegerate an verschiedenen 
Orten zu betatigen. Von dieser 
Moglichkeit macht man z. B. auf 
Schiffen, im Lokomotiv- und Grof3- 
maschinenbau Gebrauch. 

Ein Sondergebiet der fotografi- 
schen Registrierung mil ROBOT 
ist die automatische FI iefBba nd- 
registrierung. So konnen auf foto- 
grafische Weise. Stuckzahlkon- 
trollen durchgefuhrt werden. 
AuBerdemgestcttetdieseMethode 
auch laufende Qu a I i ta ts u b e r- 
wachung von Halbfabrikaten 
und Fertigteilen. 

Fur Ubungszwecke und zum Ge- 
ratevergleich wird auch in der 
Radartechnik haufig auf die foto- 
grafische Registrierung der Sicht- 
bilder zuruc kg eg riff en. Der 
ROYAL 24 gestattet Serienauf- 
nahmen von 6 Aufnahmen pro 
Sekunde, so daf3 auch kleinste 
Veranderungen in der Anzeige er- 
f aBt werden konnen. 

_Es ist sogar moglich, durch mosa- 
ikartiges Zusammensetzen von 
E i n ze la u f n a h m en Radarkarten 
anzufertigen. Die vollaufoma- 
tische ROBOT-Fotografie ist schon 
jetzt aus der Radar-Forschung 
nicht mehr wegzudenken. Beson- 
ders Reihenaufna hmen uber ge- 
genseitige Radarstorungen geben 
dem Wissenschaftler das Material 
in die Hand, das er zur weiferen 
Vervollkommnung an Radar- 
Anlagen braucht. 

Oben: Radar-Sichtgerat mif ROBOT- 
ROYAL 24 am S pezia I - Bstrach- 
fungsfubus. 

Mine: Radar-Schirmbild (ROBOT-Aufn.) 
Unten: Radarkarte zusammengesetzf aus 
mehreren Radar-Schirmbildaufn. 


Fotografische Registrierungen in Wissenschaft und Technik werden meist 
von einem festen Standpunkt aus vorgenommen. So wurde auch fur den 
PObOt ROYAL 24/24 mm und besonders fur die Regisfrier-Kamera TROBOt- 
RECORDER eine Halterung geschaffen, die ein leichtes Einsetzen und Her- 
ausnehmen der Kamera — ohne Beeintrdchtigung der einmal testgelegten 
Objektiv-Ausrichtung und Einstellung — erlaubt. 

Diese Halterung — der TRObOt -KULI — ist auljerst vielseitig verwendbar. 
Wahlweise kann entweder das Gehause allein oder zusammen mit dem 
Objektiv ausgewechselt werden. Im ersten Falle bleibt das Aufnahmeobjekliv 
in der Halterung, so daf) man mehrere Kameragehause in Verbindung mit 
einem Objektiv benutzen kann. Dabei ist ein schnelles Arbeiten — auch 
bei Verwendung verschiedener Filmsorten — moglich, denn ein bereif liegen- 
des, geladenes Gehause lafyt sich in Sekundenschnelle ansetzen. 

Die Vielseitigkeit des KULI zeigt sich auch darin, daf) jede vorhandene 
Kamera des ROYAL-Typs ohne vorherige Anpassung eingesetzt werden kann. 
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Die neue Einbauhal- 
terung RObOt KULI 
bietet jetzt auch die 
Moglichkeit, dann einen 
Gehausewechsel vorzu- 
nehmen, wenn das Ob- 
jektiv in derHalterung 
verbleibt. So ist z. B. 
ein Ubergang von 
Schwarzweifj- auf Farb- 
film oder umgekehrt 
leicht und schnell mog- 
lich. 


Technische Einzelheiten 

Der aus Leichtmetallgufj bestehende rOb©T -KULI ist gleichzeitig Halterung 
fur Kamera und eleklromagnetischen Fernausloser (lieferbar fur 6, 12, 24, 48, 
110 und 220 V Gleichstrom und 24, 48, 110 und 220 V Wechselstrom), Eine 
schwenkbare Anschraubplatte und 3 Gewindebohrungen im Gufjteil ermog- 
lichen die Befestigung des KULI auf waagerechten und senkrechten Flachen in 
jeder gewunschfen Lage. Das ist besonders vorteilhaft bei getarnter Aufstel- 
lung und in Fallen, wo wenig Raum fur Aufnahmegerdte zur Verfugung slehf. 
Das Kamera-Objektiv wird von einem Klemmring gehalten, Einige Drehun- 
gen einer Randeischraube genugen, um Kamera und Objektiv zu befestigen 
oder zu losen. Den Auslose-lmpuls des elektromagnetischen Auslosers uber- 
t rag t ein Hebelsystem einfach und sicher auf den Kamera-Ausloser. 

Die Vollsyn.chronisation der RObOt -K ameras kann auch beim KULI ausge- 
nutzt werden: Federnd gelagerte Kontaktstifte stellen die Verbindung zu den 
Kamera-Kontakten her. Eine Kontaktleiste mit Kontaktbuchsen dient zum An- 
schluf) des Synchronkabels des E-Motors, eines Blitzgerdtes und einer Ruck- 
melde- bzw. S ignaleinrichtung. 
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Folgende RObOt -Objektive sind im KULI verwendbar; 

rObOt- ROYAL 24x24 1 RECORDER 

Schneider Xenagon 1 :3,5/30 mm 

Schneider Xenar 1 :2,8'38 mm 

Schneider Xenon 1:1,9/40 mm 

Schneider Tele-Xenar 1 : 3,8/75 mm 

KQBOt-ROYAL 24x36 

Zeiss Sonnar 1 :2/50 mm 

Schneider Xenar 1 :2,8/45 mm 

Schneider Tele-Xenar 1:4/75 mm 

Fur die Verwendung des Tele-Xenars 1 :5,5 200 mm beim ROYAL 24 sind 
besondere Objektiv-Klemmringe erforderlich; ebenso fur die Benutzung von 
Makroringen bei Nahaufnahmen. 







Lieferumfang 

KULI ohne Magnet 

E 2 normale Ausfuhrung 
E 4 ohne neigbaren Anschraubfuf) 

E 6 ohne Halter fur Fernausloser 
E 8 ohne neigbaren Anschraubfuf) 

und ohne Halter fur Fernausloser 

Mit elekfromagnetischem Fernausloser 

bestehend aus: 

Auslosemagnet und 30 cm Anschlufjkabel 
fur 6, 12, 24, 48, 110 und 220 V Gleichstrom bzw. 
fur 24, 48, 110 oder 220 V Wechselsfrom 

Mehrpreis DM 62,40 


sayet DM 135, — 
sabev DM 135,— 
sacew DM 135, — 

sadex DM 1 35, — 


Mit elektromagnetischem Serienausloser 

fur 4 — 6 Auslosungen pro Sekunde, bestehend aus: 

Auslosemagnet, 30 cm Anschlufjkabel und Synchronkabel, 

nur fur 6, 12 oder 24 V Gleichstrom, Mehrpreis DM 68,50 

Netzanschlufjgerat 

fur den Betrieb eines 12 V Gleichstrom-Magneten an 

220 V Wechselstromnetzen saxis DM 92,40 


WBQ'l MM'im & * D tlMEIlM)!!!' 



rObOt einbaukamera 


Die standig wactesfnden Anspriiche, die an die vielseitige Verwendungsmoglichkeit 
der ■ROBOT-Einbaukamera gestellt werclen, maditen cine Andemng der bishengen 
Ausfuhrungsform notwcndig. Besonders 'ha u fig wurde die Forderung gestellt, 
die lieiestigung der Flalterung aucb an einer senkrechten, parallel 'ftlr Gegen- 
stnntlsebene verlaufenclen Wand vpriiehmen zu kSpnen. 

Nfuerdings vvird daher die Einbaukamera in der vecbe$$fcrlen Ausfitlvung (s. Abb.) 
geliefert, bei der die Halteru'IJfp: f mschlufi der Magnetbefestigung, des 

Drahtausloserhalters, sowie der Blitz- und Riiqfc^lclekontakte, zu einem ge- 
sdij®$senem Druckgufiformteil umgebildet ist. Ausgereifr durch langjahrige Erfah- 
rung und sie den verschiedenen Anforderungen der Praxis noch besser als bisher 
entspredien, daspwobl Befestigung aid einer waagftrechten FI ache (mit Verstell- 
barkeit urn 2 Aclisen) als auch sogar getarnt an einer senkrechten Flache moglich 
ist. A lie iibrigen Vorziige bleiben unverandert erhalten, insbesonclere ist die leichte 
Entnahme der Kamcra nur durch Losen dess. Riegelverschlusses und das wiecler- 
holte Einsetzen ohne neue Ausrichtung in keiner Weise bceuurachtigt worden. 



ROBOT E 1 bF 
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Baugruppen: Einbau-Kamera Modell II a 

(verwendbar fur rObOt - Kassetten oder handelsiibliche Kleinbildpatroncn) 

DM 

mit Federspannung fur 24 Aufnahmen MMiH 205.- 

mit Federspannung fur 55 Aufnahmen MlHi 261.- 

(besteliend aus: Gehause mit Bajonettring fiir RiegolverschluU, Fiihrungs- 
platte auf der Unterscite, Blitz-AnschluB, Riickmelde-Kuntakt). 

Einbauhalterung 1 Sfp# 

(bestebend aus: RiegcIversdiluB. DrahtausloseranschluB. je SO cm AnschluB- 
kabel fiir Blitz- and Riickmeldekontakt, Fuhrungsschiene fiir Kamera, drei 
frontseitigcn Anschraubstutzen, noigbarem Anschraubfutt, Halter fttr 
Fernausloser). 

Fur spezielle Einbauzwecke wild die Einbauhalterung auch 
ohne <4en neigbaren Anschraubfufi und auch ohne den Halter 
fiir den Fernausloser geliefert. 

Elektromagnetischer Fernausloser 

fur 6, 12 oder 24 Volt Gleichstrom *) BMH 62,40 

fur 110 oder 220 Volt wahhveise Gleich- oder Wechselstrom *) mi 62,40 
(bestebend aus: Auslosemagnet mit Drahtausloser unci 30 cm AnschluR- 
kabel, jedoch ohne weiteres Zttbehor). 

Elektromagnetischer Serienausloser 

fiir 6, 12 oder 24 Volt Gleichstrom *) g£||i 62,40 

(bestebend aus: Auslosemagnet mit Drabtausloser und 30cm AnschluK- 
kabel, Synchron-Kabel, jedoch oline weiteres Zuhehor); 


Die Typenbezeichnungen sind aus folgender Tabelle zu entnehmen: 


Einbaukamera 


Fedor 
dor Ka 
34 Aufn. 

vork 

55 Aufn. 

Elektromagnetischer 

aus'loser aus lose j| 

mit Halterung 
in normaler Ausftihrung 

El 

a 

b 
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S 

ohne neigbaren Anschraubfuf? 

E 3 

a 

b 

F 
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ohne Halter fiir Fernausloser 

E5 

a 

b 

- 

- 

ohne neigbaren Anschraubfufi 
und ohne Halter f. Fernausloser 

E7 

a 

b 

- 

- ! 


(Beispiel : Die Bezeichnung fiir die Einbaukamera mit Federwerk fur 55 Aufnahmen 
in normaler Halterung und Fernausloser fiir 12 Volt Gleichstrom ware also 
El b F 12 V=). 

*) Stromspannung und Stromart angeben. 


A 


rObOt W-m-Kassette 




Der Wunsch, foiografische Registrierungen in vollautomatischem Dauerbetrieb 
durchzufuhren, wird durch die 1 0-m-Kassette fiir die Regislrierkamera RObOt 
RECORDER 24X24 mm erfullt. Mil einer Kapazitat von 400 Aufnahmen 
24X24 mm bielet diese Regislrieranlage eine Fiille von Einsatzmoglich- 
keiten in Technik und Wissenschaft und hat bereits vielerorts ihre praktische 
Bewahrung gelunden. 

Einfach und zweckmafjig ist die Handhabung der 1 0-m-Kassefte. Jeder serien- 
mafjige RObOt -RECORDER lafjt sich nach Abnehmen der Ruckwand mil 
einem Hangriff an die 1 0-m-Kasselle ansetzen. Dabei wird das in die 
Kassette eingebaute Getriebe fiir den automatischen Filmiransport zwangs- 
laufig mil dem Mitnehmerknopf der Kamera gekuppelt. 

Schon diese Einheil allein — rOb©T -RECORDER und 1 0-m-Kasselle — 
bildet eine vollwertige Regislrieranlage fiir 400 Aufnahmen ohne Filmwechsel. 
Sie kann aber durch sinngemdfje Erganzungsteile zu einer vollelektrischen 
Regislrieranlage hochster Leislungsfahigkeit ausgebaut werden. Diese Er- 
ganzungsteile sind: die Einbau- 

. -j.-y halterung RObOt -KULI, der an- 

^ seizbare Elektromoior fur den 

• Filmfransporf, ein Montagewin- 



STAT 
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Ansefzbarer Elektromolor, nur 24 V Gleichstrom, mii einge- 
baulem Schaltwerk zum selbsttatigen Ausschalfen nach jedem 
Betriebsimpuls, Synchronkabel, Zuleilung 1 '4 " Staiivgewinde 
und Befestigungsschraube DM 285, — 

Ansetzbare 10-m-Kassetle fur den aufomatischen Transport von 
10 m Normalkleinbildfilm 35 mm ~ 400 Aufnahmen im Format 
24- 24 mm, mii eingebaufem Geiriebe, Bildzahlwerk und 3 8" 
Stativgewinde, komplett mit Auf- und Abwickelspule DM 595, — 

WObOt -RECORDER, vollautomatische Registrierkamera mii ein- 
gebaufem Federwerk zum automafischen Transport von 24 Auf- 
nahmen im Format 24/ 24 mm, Bajonetiwechselfassung fur aus- 
wechselbare ROYAL-Objekf ive in den Brennweilen 30, 38, 40, 75 
und 200 mm, X-Kontakt fur Elekironenblitzgerafe, Motor-Synchron- 
kontakf fur die Synchronisierung des ansetzbaren Elekiromoiors, 
mii Verschlufjzeifenknopf 1 5 bis 1 500 Sek. und „B" , Bildzahl- 
werk, abnehmbarer Ruckwand und Zahnfrieb fur die Betafigung 
des Geiriebes der 1 0-m-Kassette, Preis ohne Objekfiv DM 183, — 

Universaleinbauhalterung KULI mil elektromagnefischem Ausloser, 

vorzugsweise 12 V Gleichsfrom, mif schwenkbarer Anschraub- 
platie, Koniaktleisfe mii Anschlussen fur das Synchronkabel des 
Elekfromotors und eines Elekironenblitzgeraies, komplefi mit 
30 cm Anschlufjkabei DM 197,40 


Gesamtansicht einer Registrieranlagt 


vollelektrischen Betrieb mit der 10 - m • Kassette 




V 


Montagewinkel fur die schwerpunktgunstige Befestigung obiger 
Baufeile, mit Fuhrungsleiste fur 1 0-m-Kassetfe DM 100, — 

Doppeltes Netzanschlufjgerat 220 V Wechselslrom — 2 12 V 

-'r 1 X 24 V Gleichsfrom fur den Nefzbefrieb einer vollelekfrischen 
Registrieranlage, kompleff mit Netzkabel, Schukostecker und 
Spezialsfecker fur primarseitige Stromunterbrechung DM 215, — 

Vollelekfrische Registrieranlage, mit Objektiv Xenar 1 :2,8 38 mm DM 1740,40 
Fur den Einsatz in Flugzeugen kann die vollelektrische Registrieranlage mit 
24 V Gleichstrom-Magnet (der ublichen Bordspannung entsprechend) und 
einem Spezialkontakfgeber geliefert werden. 

Das Modell RObOt -ROYAL 24X24 mm isf fur den Betrieb mit 10-m-Kassette 
auf besondere Anforderung mit abnehmbarer Ruckwand und Zahntrieb liefer- 
bar. Diese Ausfuhrung wird zum Listenpreis des normalen ROYAL-Serien- 
modells geliefert. 



10-m-Kassette lOOOg 

vollelektrische 

Registrieranlage 

3560 g 

mit doppeltem 
Netzanschlufjgerat 

5560 g 
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■RObOt Elektro motor 


Fur fotografische Registrierungen im Dauerbetrieb ermoglicht der RObOt - 
Elekfromcfor in Verbindung mit der 10-m-Kassette zum RObOt -ROYAL bzw. 
RECORDER den ununterbrochenen automafischen Transport beliebiger Film- 
langen. Damit enffallt das bei Dauerbetrieb so lastige Neuspannen des 
RObOt -Federwerks, so dab die Registrieranlage vollkommen selsftafig, d. h. 
ohne jegliche Bedienung am Aufnahmeort, arbeitet. 

Vollelekfrische RObOt -Registrieranlagen werden in zahlreichen Indusfrie- 
befrieben und wissenschaftlichen Forschungslaboratorien fur laufende Regi- 
sfrierungen benutzf, gleichgultig, ob es sich dabei urn Mefjwerfe aller Art, 
Zahlerstdnde, Arbeitsvorgdnge, Stuckzahlkonfrolle, Oszillographen-Schirmbilder,' 
chemische, physikalische oder kernphysikalische Vorgange handelt. 

Technische Einzelheiten 

Der RObOt -Elektromotor bestehf aus Leichtmefallgub und ist so gesfalfet, 
dafj sein Socke! dem Kameraboden des serienmdfjigen RObOt -ROYAL 
24 - 24 mm oder RECORDER angepafjt ist. In Sekundenschnelle lafjt er sich 
mittels einer einzigen Rdndelschraube an der Kamera befestigen, ohne dafj 
eine vorherige Anpassung der Kamera notig ist. (1/4" Stativgewinde) Eine 
Kupplungsscheibe, in die der hochgeklappte Aufzugbugel der Kamera greift, 


STAT 


Der Elektromotor f Cir ROBOT - 
ROYAL-Kameras erlaubtden 
Durchzug der gesamten in 
die 10-m-Kassette eingeleg- 
ten Filmlange. 




( 
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ubertragt die Motorkraft auf das Federwerk der Kamera. Dabai wird der 
Elektromotor uber den Motor-Konfakf der Kamera gesteuert, so daf) der Auf- 
zug des Federwerks im Gleichschrift mit den Auslosungen erfolgt. So bleibt 
der sichere, filmschonende Filmfransport der Kamera voll erhalfen. 

Ein eingebautes Schallwerk schliefyt jede Oberbeanspruchung des Kamera- 
federwerkes und des Elektromotors aus. Es regulieH aufyerdem die Laufzeit 
des Elekfromofors automafisch; diese Laufzeif hangt also nicht von der Dauer 
der Auslose-lmpulse ab. 

Der Elekfromofor wird nur fur 24 V Gleichstrom geliefert. Fur den gleichzeitigen 
Nefzbefrieb eines Elekfromofors und eines elektromagnefischen 1 2-V-Auslosers 
(vorzugsweise im ROBOT -KULI) isf ein doppelfes Nefzanschlufjgeraf fur 220 V 
Wechselsfrom iieferbar. 

Die vollelekfrische Regisfrieranlage enfhalt aufjsr dem Elekfromofor folgende 
Bauelemenfe: ROBOT -ROYAL (bzw. RECORDER) mif Objektiv, KULI mii elek- 
tromagnetischem Fernausloser, 1 0-m-Kasseffe und doppelfes Netzanschlufj- 
geraf. Zur schwerpunkfgunsfigen Aufsfellung der Anlage isf ferner ein Mon- 
fagewinkel Iieferbar, Mit dieser Anlage lassen sich vollaufomatische Regi- 
sfrierungen uber langere Zeitraume durchfuhren, wenn die elekfrischen Aus- 
loseimpulse von den zu uberwachenden Gerafen selbsf oder — bei perio- 
dischen Regisfrierungen — von einem ebenfalls lieferbaren Zeitschalfwerk 
mif konfinuierlich einstellbaren Infervallen bis max. 3 Auslosungen pro 
Sekunde gegeben werden. 

Preis 285,— DM 

Gewicht Elekfromofor 600 g 

Gewichf der voll- 
elekfrischen Anlage 3560 g 

mm mmiM % m > MmiMm 
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Photokina jqco 

Neuheiten luuU 

Das umfangreiche Programm der Zeiss Ikon AG. Stutt- 
gart, das von der preiswerten Nettar bis zum hoch- 
wertigen Spitzenmodell,der Contax, Cameras alter Bau- 
weisen und Preisklassen umschlieflt, wurde wieder 
wesentlich erweitert. Gemeinsames Merkmal der Neu- 
konstruktionen isf der eingebaute photo-elekfrische 
Zeiss Ikon Rapid-Belichtungsmesser und der Ausbau 
des Zubchors zu vielseitigen Camera-Systemen. 

Auf dem Gebiet der Dia-Projektoren wurden neue 
Ikolux-Modelle entwickelt, und auf dem Schmalfilmsektor 
verdient neben der neuen Movikon 8, die jetzt vier 
Filmggschwindigkeiten hat, vor allem das Moviphon 
zum Projektor Movilux 8 besondere Beachfung. Das 
Moviphon ist das erste Dappelspur-Tonbandgerat. Es 
wird direkt mit dem 8-mm-SchmalfilmprojektorMovilux 8 
gekuppelt, so daf3 vollsynchroner Gleichlauf zwischen 
Bild und Ton ohne komplizierte Zusatzteile moglich ist. 

Zunv ersien Mai isf Zeiss Ikon auf der Photokina auch 
mif Filmmaterial - schwarzweifl und farbig - und mit 
Photopapieren vertreten. Alles, was man zum Photo- 
graphieren braucht — Cameras, Camera-Zubehdr, Be- 
lichtungsmesser, Blitzgerdfe, Projektoren und photo- 
chemische Artikel - kann man nun aus einer Hand 
beziehen. Fragen Sie, bitte, Ihren Photohandler. Er sagt 
Ihnen auch, ab wann die Neuheiten geliefert werden. 


ZEISS IKON AG 


STUTTGART 
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CONTI NA III 24x36 mm 

Die handliche Kleinbildcamera mit eingebautem photo- 
elektrischem Zeiss Ikon Rapid-Belichtungsmesser,Schnell- 
aufzug, Prontor-SVS-VerschluB mit Belichtungszeiten von 
1 bis V300 Sekunde und B ( Selbstausloser, vollsynchro- 
nisiertem BlitzanschluB und Zeit-Blenden-Kupplung (Licht- 
werte). Die optische Ausrustung: Satz-Objektiv Pantar 
1 : 2 8/45 mm mit auswechselbarem Vorderteil. 

Preis der Camera: DM 276 - 


CONTINA-System 

Alle Objektivteile haben Baionettfassung und lassen sich mit einem Handgriff schneli aus- 
wechseln. Scharfeinstellen und Ablesen der Scharfentiefe direkt am Objektiv ohne Umrech- 
nung. Gesrochene Scharfzeichnung und hervorragende Farbkorrektion auch bei den sieben- 
linsigen Objektivsystemen fur Tele und Weitwinkel. 


Pantar 1 : 4/30 mm fur Weitwinkelaufnahmen mit dem 
sehr groBen Bildwinkel von 68 Fur Zimmer- und Archi- 
tekfurphofos - wegen der enormen Scharfentiefe auch 
fur Schnappschusse. 

Preis DM 198- 

Pantar 1 : 4/75 mm fur Teleaufnahmen. Durch die hohe 
Lichtstarke ideal auch fur Portrats zu verwenden. 

Preis DM 210- 

Steritar-D fur Stereo-Aufnahmen nach dem Zeiss Ikon 
Stereo-System. Die Lichtstarke 1 : 2,8 des Normalobjek- 
tivs bleibt erhalte'n. Auf dem gleichen Film kann man 
Stereo- und Flachbilder beliebig abwechseln lassen. 
Preis komplett mitSuchermaske und Steckblende DM 158.- 



Weiteres Zubehor 

Bereitschaftstasche fur Camera DM 24.- 


Sucher 

Spezialsucher fur Weitwinkelaufnahmen 
DM 28.- 

Spezialsucher fur Teleaufnahmen DM24.- 
Sucliermaske fur Stereo im Preis fur Ste- 
ritar-D inbegriffen. 

Universalsucher fur alledrei Pantar-Brenn- 
weiten und Stereo DM 55.- 
Tele-MeBsucher fur Pantar 1 : 4/75 mm 
DM 41.- 

Ferner Filter, Sonnenblenden, Zeiss Proxar-Linsen fur Nahaufnahmen, Lederbehalter usw. 


Ledertasche fur zwei Pantare, zwei Fill# 
und zwei Spezialsucher DM 39.- 

Ledertasche fur Stereo-Ausrustung DM 18- 

Nahbereich-Sucher mit MeBkette und Pro- 
xarlinse fur Entfernungen von 50 und 30 cm, 
mit Behalfer DM 45- 



CONTAFLEX III und IV 24x36 mm 

Die bewahrte einaugige Spiegelreflexcamera mit dem 
groBen, hellen Sucherbild in naturlicher GroBe und den 
beiden gekuppelten Entfernungsmessern (Schnittbild und 
Mattscheibenring), ferner Vorwahlspringblende sowie 
Kupplung von Filmtransport und VerschluBaufzug. 

Sie wird mit dem neuen Satz-Objektiv Zeiss Tessar 
1 : 2,8/50 mm und Lichtwert-VerschluB Synchro-Compur 
ausgerustet. 

Besonderheiten : Entfernungseinstellung fur alle Objek- 
tive am Camerakorper, gemeinsame Ablesemarke fur 

Entfernung, Scharfentiefe, Blende und Belichtungszeit, Sperrvorrichtung gegen unbeabsichtig- 
tes Verstellen des Hebels fur Blitzlicht und Selbstausloser. Dazu bei der CONTAFLEX IV der 
eingebaute photo-elektrische Zeiss Ikon Rapid-Belichtungsmesser. 

Contaflex IV DM 567.-. Contaflex III (ohne Belichtungsmesser) DM 498.— 

CONTAFLEX-System 

Die auswechselbaren Objektivteile besitzen Bajonettfassung wie die Contax-Objektive. 
Scharfeinstellung und Beurteilung des Bildausschnittes geschieht in gewohnter Weise im 
Sucher, der bei alien Brennweiten und in jeder Entfernung vollig parallaxfrei ist. Dadurch 
werden jegliche Spezialsucher uberflussig. 

Die Pro-Tessare, Erzeugnisse der Firma Carl Zeiss, 
zeichnen sich durch ihre vorzuglichen optischen Eigen- 
schaften aus. Die Abbildungen zeigen den Aufbau der 
Systeme. 

Pro-Tessar 1 : 4/35 mm fur Weitwinkelaufnahmen. Seine 
groBe Scharfentiefe macht es auch fur Schnappschusse 
besonders geeignet. Preis DM 327.— 

Pro-Tessar 1:4/85 mm fur Teleaufnahmen, Portrats, 

Landschaften, Architekturbilder usw. Preis DM 354 - 

Steritar--3 fur Stereo-Aufnahmen nach dem Zeiss Ikon 
Stereo-System. Die Lichtstarke 1 : 2,8 des Tessar-Objek- 
tives bleibt erhalten. Preis mit Steckblende DM 158- 


Ledortaschen 

Bereitschaftstasche fur Camera DM 36.- 

Ledertasche fur 2 Pro-Tessare und zwei Filter DM 39.- 

Ledertasche fur Stereo-Ausrustung DM 18.- 

Fur die Contaflex gibt es ferner Filter, Sonnenblenden, 

Lederbehalter fur Sonnenblenden, Contapol-Polarisa- 

tionsf ilter und Proxar-Linsen fur Nahaufnahmen bis 16cm, 

Reprogerafe und AnschluBteile fur Mikro-Photographie. 
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IKOFLEX FAVORIT 6x6 cm 

Schon der Name sagt, daB diese Camera das Spitzen- 
modeil aller zweiaugigen Spiegelreflex-Cameras von 
Zeiss Ikon ist. Im ubersichtlichen, bis in die Ecken aus- 
geleuchteten Sucher ubersieht man mit einem Blick Bild- 
ausschnitt, Scharfeinstellung und den Zeigerausschlag 
des eingebauten photo-elektrischen Belichtungsmessers. 
Alle Skalen lassen sich von oben ablesen. Einstellung 
nach Lichtwerf oder, wie bisher, nach Zeit und Blende 
getrennt. Zusatzliche Sperre bei „B“ vermeidet Fehl- 
belichtungen bei langen Zeitaufnahmen. Als VerschluB 
dient der Synchro - Compur - VerschluB mit Selbstaus- 
loser und als Objektiv das weltberuhmte Zeiss Tessar 
1 : 3,5/75 mm. 

Neu an der Ikoflex ist der automatische Filmtransport. 
Selbst beim Einlegen eines Filmes dreht man einfach 
bis zum Anschlag: das Zahlwerk stellt sich automatisch 
ein, und die Ikoflex Favorit ist zur ersten Aufnahme so- 
fort bereit, denn der Filmtransport ist mit dem VerschluB- 
aufzug gekuppelt. 

Weitere Vorteile: Sucherschacht mit einem Handgriff 
zu offnen und zu schlieBen, eingebauter Rahmen-Sport- 
sucher, fur Fehlsichtige auswechselbare Sucherlupe, 
Fresnellinse mit ungerilltem Mittelfeld zur exakten 
Scharfeinstellung bei Nahaufnahmen, vierfaches Faden- 
kreuz, geschickt an der Seite angeordnefer Ausloser mit 
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Niederdrucken, Filrn- 
merkscheibe, Ruckwandverriegelung durch einklapp- 
baren Drehriegel. 


Ikoflex Favorit DM 575- 
Bereitschaftstasche DM 37,50 


Zur Ikoflex Favorit konnen die glei- 
chen Zubehorteile verwendet werden 
(Filter, Sonnenblende, Nahaufnahme- 
gerat Ikoprox, Polarisationsfilter 
IkoDol) wie bei der Ikoflex I c und I b. 
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NETTAX 6x6 cm 

Die preiswerfe Rollfilm-Klappcamera jetzt auch mit ein- 
gebautem photo-elektrischem Zeiss Ikon Rapid-Behch- 
tungsmesser. Die Nettax laBt sich zusammenklappen 
und bequem uberallhin mitnehmen. GroBe Aufnahme- 
bereitschafi durch Springmechanismus, Rotpunktein- 
stellung und Ablesung aller Skalen von oben. Sichere 
Arbeitsweise durch Doppelbelichtungssperre und im 
groBen Fernrohrsucher eingebaute Warnscheibe, die 
anzeigt, ob der Film transportiert werden muB. 

Durch den eingebauten Belichtungsmesser wird die 
Nettax zur idealen Camera fur Farbfilm. Das Objektiv, 
ein Novar-Anastigmat 1 : 4,5/75 mm, ist hervorragend 
farbkorrigiert. Der Pronto-VerschluB besitzt Selbstaus- 
loser und synchronisierten BlitziichtanschluB. 


Nettax DM 165.- 
Bereitschaftstasche DM 15- 

Filter, Sonnenblende, Lederbehalter fur Sonnenblende, 
Proxarlinsen usw. wie bei Signal Nettar 6x6. 


Ubrigens: das Signal im Sucher (Warnscheibe) ist jetzt 
auch bei der Signal Nettar 6x6 eingebaut. 


folding IKOBLITZ 

Das leistungsfahige Kondensator-Blitzgerat mit Pruf- 
lampe und Auswerfer fur die abgebrannten Blitzlampen. 
Der Reflektor laBt sich zusammenschieben. Das Geral 
ist dann nicht groBer als eine Seifenschale. 


folding Ikoblitz mit Behalter DM 24.- 
ReiBverschluB-Etui dazu DM 2.10 
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Ikolux 300 


IKOLUX 150 und IKOLUX 300 

Zwei neue Projektoren fur dasDiaformaf 5x5 cm. GroBe 
Lichtausbeute, stabile Konstruktion und einfache Be- 
dienung sind die wesentlichsten Merkmale. Der prak- 
tische Dia-Schiebeschacht mit vertikaler Bildfuhrung 
bringt die Dias selbsttatig in die richtige Lage zum 
Bildfeld. Die vorgefiihrten Dias fallen fast gerauschlos 
auf ein weiches Auffangpolster und konnen bequem 
von beiden Seiten entnommen werden. Der Luftungs- 
deckel ist gleichzeitig Leselicht. 


Ikolux 150, der Heimprojektor fur 150 Watt-Lampe, mit 
Globar-Objektiv 1 : 2,5/85 mm 
Preis (ohne Lampe) DM 170.— 


Ikolux 300, der groBere Bruder, fur 300 Watt-Lampe mit 
Kiihlgebldse. Durch seine groBe Helligkeit ist er auch 
fur Vorfuhrungen in Salen geeignet. Die Objektive 
lassen sich auswechseln, so daB man das Gerdt der 
RaumgroBe anpassen kann. (Nur fur Wechselstrom 220 
Volt.) 

Ikolux 300 (ohne Lampe) mit Globa-- 1 : 2,5/85 mm 
DM 225.- 

mit Orikar 1 . 2,5/100 mm oder Orikar 1 . 3,2/150 mm 
DM 235.- 


f 

■1 


Zubehor fur Ikolux 150 und 300: Ledertasche DM 25- 
Fur den Ikolux 300 ist ein Stereovorsatz zur Projektion 
von Stereodias nach dem O- und OO-System in Vor- 
bereitung. 



Dia-Schnellwechsler: Bis zu 36 Dias konnen damit in 
beliebiger Reihenfolge schnell vorgefuhrt werden, ohne 
sie einzeln in die Hand nehmen zu mussen. Das Magazin 
dient gleichzeitig als praktischer Aufbewahrungskasten. 
Dia-Schnellwechsler fiir Ikolux 150 und 300 DM 50- 
fur Ikolux 250 und 500 DM 50.- 

Ersatz-Magazin DM 3.60 

Ikolux S 300: Ein Spezialgerat, das nach den Richtlinien 
des Instituts fur Film und Bild in Wissenschaftund Unter- 
richt (FWU) konstruiert wurde und als Schulgerat aner- 
kannt ist. (Fur Wechselstrom 220 und 110 Volt.) 

Ikolux S 300, mit Sparschaltung, ohne Lampe, 

mit Globar 2,5/85 mm DM 247.- 

mit Orikar 2,5/100 mm oder Orikar 3,2/150 mm DM 257.- 



Dia-Schnellwechsler 


M0VIPH0N 

(ab Friihiahr1957 lieferbar) 



Technische Einzelheiten: Tonbandgeschwindigkeit 9,5m in der Sekunde bei einer 

Fi Imgeschwindigkeit von 16 Bildern in der Sekunde. 
Getrennte Eingange fur die beiden Tonspuren zum wahl- 
weisen AnschluB eines Mikrophons, Plattenspielers, 
Rundfunkempfangers usw. Zwei parallel geschaltete 
Ausgange zum AnschluB von Rundfunkgerat, Kraftver- 
stdrker oder Movivox (Zeiss Ikon Lautsprecher zum 
Moviphon). Aussteuerungsanzeige durch MeBinstrument. 


Zubehor: 

Dynamisches Mikrophon, ferner 
Lautsprecher Movivox, der die 
gleiche Kofferform wie Movilux 
und Moviphon hat. 

Zeiss Ikon liefert jetzt auch 
Tonband. Es heiBt Movisonor 
und ist demnarhst bei jedem 
Schmalfiimhdndler erhaltlich. 


Wahrend des Bandlaufes kann unter Benutzung des an- 
geschlossenen Mikrophons statt der Bandwiedergabe 
fiber den Lautsprecher gesprochen werden, wobei Band 
und Film weiterlaufen. 

Ausrustung mit drei Transistoren im Verstarker und 
zwei Transistoren im Oszillator, die im Gegensatz zu 
Rohren praktisch keiner Abnutzung unterliegen und da- 
her nie erneuert werden mussen. Frequenz50 b i s 8000 hz. 

Schneller motorischer Rucklauf, schneller Vorlauf durch 
eine zusatzlich lieferbare Handkurbel. 






MOVIKON 8 quer 

Die bewdhrte Zeiss Ikon Schmalfilmcamera in der 
Querlage besitzt jetzt vier Filmgeschwindigkeiten von 16, 
24, 32 und 48 Bildern je Sekunde. 

Selbstverstandlich Hat die Movikon weiterhin die g lei - 
chen Vorteile wie bisher. 

Preis der neuen Movikon 8 quer DM 345- 


Zum MOVITRIX, 

dem praktischen Titelgerat zur Movikon, sind jetzt drei 
wertvolle Erganzungen lieferbar: Einrichtung fur Rol I - 
titel, bestehend aus zwei Walzen.Damit konnen Rolltitel 
praktisch beiiebiger Lange aufgenommen werden. 

Preis DM 14.20 

Klappe fur Wendetitel, Preis DM 8- 

Schablone zum bequemen Anfertigen der Titelvorlagen, 

Preis DM 3.60 

STEREO-Bildbetrachter 

Doppellupen mit groBen Einblickoffnungen und der 
ubrige optische Aufbau gewahrleisten fur alle Augen- 
abstande eine hervorragende Bildwiedergabe. 
O-Stereo-Bildbetrachter (z. B. fur Contina und Contaflex) 
DM 28.-, Beleuchtungseinrichtung dazu DM 26- 
OO-Stereo-Bildbetrachter (z. B. fur Con.tax) mit einge- 
bauter Beleuchtungseinrichtung DM 45- 
Auf Wunsch: Transformator zum AnschluB an das Licht- 
netz: in Vorbereitung. 

Zeiss Ikon liefert nun auch Filme und Photopapiere, 
hergestellt von der weltbekannten Firma Gevaert 
Phato-Producten N.V., Antwerpen: 

CONTAPAN 

SchwarzweiBfilm fur Kleinbild- und Rollfilmcameras 
sowie als Umkehrfilm fur 8- und 16-mm-Schmalfilm- 
cameras in verschiedenen Empfindlichkeiten bis 25/10° 
DIN (Schmalfilm bis 22/10° DIN). 

IKOLOR NT 

Negativ-Tageslicht-Farbfilm fur Kleinbild- und Rollfilm- 
cameras, zu belichten wie 16/10° DIN. 

Dazu Zeiss Ikon Photopapiere in vielen Oberflachen: 
fur SchwarzweiB Ridax, Artona, Vittex, Vittex Rapid, 
Gevarto, Gevalux, Orthobrom, fur Farbe Ikolor. 

Fur jede Camera, furjede Gelegenheit: 

...da lohnt sich e 
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1 1 Objektiv: Schneider Xenar 1 : 2,8, f = 45 mm, vergiitet 

2 LichtwertverschluB: Compur Rapid XV, synchronisiert, 
Seibstausloser, B, 1 bis V 500 sec 
oder 

1 Objektiv: Steinheil Cassar 1 :2,8, f = 45 mm, vergiitet 

2 LichtwertverschluB: Synchro-Compur MXV, vollsynchronisiert, 
Seibstausloser, B, 1 bis V 5D0 sec 

3 Sucher: Lichtstarker Fernrohrsucher 

4 Belichtungsautomat: Bertram Bewi A 

5 Schnellschaltung 
Doppelbelichtungssperre 

6 Tiefenscharfenring 
Schnellschufl-Einstellung 

7 Ausloser mit Gewinde fur Drahtausloser « 



1 Justiernippe! 

2 Magazinriegel 

3 Zahlwerk 

4 Ruckspulknopf 
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DIE NEUEN VORTEILE: 

Eingebauter Belichtungsmesser 

► Formschone und griffgerechte Anordnung: Photoelement 
mitMeBbereichumschalterl im Namensschild,MeBwerk 5 
im Einstellknopf der Kamera 

► Messen und Ablesen in Aufnahmehaltung 

► Qbereinstimmung von Mefifeld und Bildfeld 

► Mit Hilfe der Mattscheibe sehr genaues Anvisieren des 
Objekts und der meBwichtigen Helligkeitszonen 

► Bequeme MeBauswertung durch Deckzeiger 5 und direkte 
Lichtwertablesung 3 fur den benutzten Film 

► Einstellbare Filmempflndlichkeiten 9-30/10° DIN und 
6-800 ASA 4 

► Skalenumfang 18 Lichtwerte, von schwachem Kunstlicht 
bis zu grellstem Sonnenlicht 

► Hohe Empfindiichkeit durch zwei MeBbereiche 

► Getrennte Lichtwertanzeige fur jeden Bereich 

► Durch Objektmessung oder Lichtmessung (mit Diffusor) 
selbst schwierigste Lichtverhaltnisse meBbar 

>■ StoBgesichertes Drehspulinstrument, fur Dauermessung 
eingerichtet 

► Merkscheibe 6 fur Filmtyp Ortho, Pan, Color-Kunstlicht, 
Color-Tageslicht 

► An der Kameraruckwand: Tabelle furZeitbelichtung uber 
1 sec im Bereich der kleinen Lichtwerte 8-1 


Direkte Scharfenkontrolle 

► Standiq sichiLares Mattscheibenbild in voll r.«tzba,e 
gesamten Einstell- 


mlt Jaesopders 

^ l <• 4 1 

jende Scharfe" , 
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Schnellaufzug mit Bildwechsel 

Bequemes Filmeinlegen durch automatischen Filmstop: 
„Tastwerk", Bildzahler, kein Rotfenster 
Kurbel fur verschluBgekuppelten Filmtransport 
Sperre gegen Doppelbelichtung und Leerfelder 
Doppelbelichtungssperre abschaltbarfurTrickaufnahmen 
Zweiformatruckwand mit einstellbarer Filmfuhrung fur 
das Vollformat 6x6 und das Rolleikinformat 24 x 36 mm 


Funflinsige Hochleistungsobjektive 
Zeiss Planar - Schneider Xenotar 

► Jetzt auch 1:3,5/75 mm 

► Optimale Bildfeldebnung und Ausleuchtung 
des Formats 

► Hervorragende Eignung fur Farbaufnahmen 

► Starkste VergroBerungsfahigkeit des Negativs 

► Hoher Detailreichtum, vorzugliche Bildscharfe 
und Farbenreinheit bei der GroBprojektion 


Mit Belichtungsmesser: 

Roiiemex 2,8 E7 Planar 2,8/80 mm DM 820, - 
ftellefflex 2,8 E/Xenotar 2,8/80 mm DM 775,- 
RolleHlex 3,5 / Planar 3,5/75 mm DM 675,- 

FOr Einbau- Belichtungsmesser: 
•) Rolleiflex 3,5/ Xenotar 3,5/75 mm DM 550, - 
*) Elnbau-Bellchtungsmesser DM 70,- 

■ , *) ab Fruhjahr 1957 

Ohne Belichtungsmesser: 

Rolleiflex 2,8 D, Planar 2,8/80 mm DM 750,- 
Rolleiflex 2,8 D/Xenotar 2,8/80 mm DM72®,-' 
Rolleiflex 3,5 / Tessar 3,5/75 mm DM 530,- 
Rolleiflex 3,5 / Xenar 3,5/75 mm DM 510,- 
Rollelcord ¥ / Xenar 3,5/75 mm DM 338, - 


Gesicherte Belichtung 

Synchro-Compur-VerschluB mit gleichmaBigen Belich- 
tungsstufen: 1 -Vs-’/i-’/s-Vis-’/so- Vao-ViM-Vaso- Vioo sec 
Vollsynchronisiert bis Vsuo sec fur a lie Blitzlichtarten 
(X-M-Kontakt) 

Gesicherte Belichtung durch Selbstverrastung des ein- 
gestellten Lichtwertes 

BequemeSchnellwahldergekuppeltenZeit-Blenden-Paare 
Bei Bedarf abschaltbare Zeit-Blenden-Kupplung 
Gemeinsames Anzeigefenster fur das gewahlte Zeit- 
Blenden-Paar 

Einrastende VerschluBzeit-Werte 

Mit der Blende standig gekuppelte Bandmarke 2 zur 
automatischen Anzeige der Tiefenscharfe 
Gesicherter Gehauseausloser 
Selbstausloser mit etwa 10 sec Vorlauf 
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V on der ersten Daguerreotypie bis zum Rollfilm brauchten 
die Wissenschaftler runde 50 Jahre. Vom ersten Schwarz- 
weib-Bild bis zum ersten farbigen Bild nahezu 100. Aber dann 
ging die Entwicklung der Fotografie mit groben Schritten 
vorwarts. 

Der Rollfilm brachte eine Popularisierung des Lichtbildes. Der 
Farbfilm aber - durch seine naturgetreue Wiedergabe ein 
ideales Erinnerungsbild -fuhrte die Fotografie in den Kreisder 
Hobby der breiten Masse ein und bot dem schopferischen Foto- 
grafen gleichzeitig viele neue Moglichkeiten des Gestaltens. 
Die Technik des Geratebaus hielt zwar Schritt mit den techni- 
schen Anforderungen der neuen Moglichkeiten, erfullte aber 
nicht die Forderung nach Vereinfachung, welche nun mal der 
vorauslaufende Schatten einer echten Popularisierung ist. Die 
Zahl der Kndpfchen und Hebelchen, der Skalen und Tabellen 
wurde immer grober, die technischen Bezeichnungen kompli- 
zierter - es wurde immer verwirrender. 

Dieses Manko wurde von der fotografiscnen Industrie er- 
kannt, und sie unternahm auf vielen Wegen den Versuch der 
Vereinfachung. In nicht allzu longer Zeit kann der Fotogra- 
fierende bar aller technischen Vorkenntnisse sein: seine 
Bilder werden gut und schon werden. Dann wird derjenige die 
besten Bilder machen, der am besten fotografisch „sieht", 
das heibt, dem seine Phantasie die Brucke vom Objekt zum 
Bild schlagt. 

Auch da wird die Industrie dem Fotografierenden zu Hilfe 
kommen, sei es durch das naturgetreue Sucherbild derSpiegel- 
reflexkamera, sei es durch einen brillanten Durchsichtsucher, 
welcher das Objekt in wahrer Grobe zeigt. 

Ursprunglich sollten die „Steinheil-Nachrichten" lediglich uber 
die Steinheil-Produkte berichten. Aber baid stellte es sich her- 
aus, dab es notwendig ist, die vielen Begriffe, welche in der 
Produktionsbeschreibung ublich sind, zu erklaren. So wurden 
die „Steinheil-Nachrichten" allmahlich ein semiwissenschaft- 
liches Magazin, das zur besseren Handhabung der fotogra- 
fischen Gerate aufklarende Darstellungen uber die „Schwie- 
rigkeiten" der Fotografie veroffentlicht. Dieses Heft steht im 
Zeichen der vorher erwahnten Entwicklung. Es bringt gleich- 
zeitig eine interessante Veroffentlichung uber die Farbfoto- 
grafie. Im nachsten Heft werden Berichte uber die Anwen- 
dung der Fotografie in der Wissenschaft zu finden sein. 
Aber auch Beitrage, welche Begriffe wie Aufldsung, Konturen- 
scharfe, Tiefenscharfe usw. nicht nur erklaren, sondern auch so 
erlautern, dab sie zur Bereicherung der Aufnahmetechnik des 
Amateurs beitragen. 
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^Automation" ist kein Schlagwort mehr. Sie ist eine Realitat geworden 
auf jedem Lebensgebiet, von der Kuche bis zur Automobilfabrik und 
offnet dem Menschen und der Wirtschaft ungeahnte Perspektiven. 
Auch die optischen Konstaiktionsburos stehen im Zeichen einer Auto- 
mation, die nicht nur Fehlerquellen ausschliefien soli, sondern auch 
dem schopferischen Fotografen neue Moglichkeiten bietet. Das Auto- 
Quinar ist die reife Frucht longer Versuche und Konstruktionsarbeit: 

. ' Ein Objektiv, das nichts mehr zu wunschen ubrig lafit, 
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CASSARON 3,5/40 mm 

3 Linsen • Bildwinkel: 56° ■ Einstellbereich bi 
Fiir Edixa-Reflex, Exakta, Praktica usw. 


CASSAR-S 2,8/50 mm 

3 Linsen • Bildwinkel: 48° ■ Einstell 
Fur Edixa-Reflex und Praktica jA 


CASSARIT 2. 


Gerastete I 
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MaGe es gelungen ist, dicse fjbereinstini- 
lnung zu verwirklicheu. Sachc der Filmher- 
stcllcr muB es sein, zu zcigcn, daB diese 
Obereinstimmung des Farbbildcs mit dem 
physiologischcn Bild auch erhalten blcibt, 
wenn auBcrgcwohnliche Beleuchtuugcn vor- 
liegeu, insbesoudere weuu etwa bcsondcrs 
hohc Strahluugsantcile iin Spiele siud aus 
Wcllenlangcnbcreichen, in denen das Auge 
nicht mchr oder kaum noch cmpfmdlich ist. 
Die psychologischeu Effektc init ihrer die Ge- 
setze c.xakter Naturwissenschaft dttrchbrechen- 
den Willkiir fiir allc Moglichkeiten zu beriick- 
sichtigen, wird vom Film her kaum angestrebt 
werden. DaB sich aber die Filmindustrie dicscr 
Probleme wohl bewuBt ist, zcigt das Angebot 
des Kunstlicht-Farbfdmcs, der, fiir Lichtquellen 
mit etwa 3200° K bestimmt, die natiirliche 
Farbwicdergabc iu cinem zwciten, leicht de- 
finierbaren Beleuchtungsbereich gewiihrleistct. 
Eine ahnliche Losuug in dem weiten Tetnpe- 
raturbereich der Tageslicht-Beleuchtung wird 
aber schon durch den durch die Natur bc- 
dingten raschen Wechsel dicscr Bclcuchtungen 
technisch und wirtschaftlich umnoglich ge- 


lich veranderten Aufgabe. Allc Marken- 
Objcktive sind sorgfaltig farbkorrigiert. 

Undjetzt: Farbtonwiedergabe 

Uns interessicren aber liier gcradc die Ande- 
rungen der Farbtonwiedergabe, die anftreten, 
obwohl das Farbbild u. U. sogar ganz hervor- 
ragende Scharfe besitzt. Diesc Farbtonwieder- 
gabe kann manchmal auch durch Streulicht 
oder Spiegelbilder, die von der Form und Lage 
der Linscn abhangen, beeinfluBt sein. Nach 
den bisherigen Ubcrlcgungen werden wir aber 
vermuten, daB in erstcr Linie Verandcrungen 
in der spcktralen Zusammensetzung des 
Lichtes nach Durchgang durch das Objektiv 
die Ursache fiir diese Anomalie sein werden. 

Ill der Tat wird cin Tcil des Lichtcs, welches 
das Objektiv durchsetzt, im Glas absorbiert, 
cin andercr Tcil ail den Grenzflachen der Linse 
reflckticrt. In den Wcllenlangenbercichcu, in 
denen auch das Auge hohe Empfmdlichkeit 
zeigt, ist der Energiebetrag, der durch Ab- 
sorption und Reflexion im Objektiv verloren- 
gcht, noch verhaltnismaBig gering. Aber in 
dem Bcreich, in dem die Lichtfarbe von Blau 
und Violett in das unsichtbare Ultraviolett 
iibergeht, liimmt die Absorption sehr stark 
zu bis zur volligen Undurchlassigkeit. In die- 
setn Bereicli ist die Absorption fiir verschie- 
dcr.e Objektivtypen auch sehr verschieden. In 
Fig. 7 ist die relative spektrale Durchlassigkeit 


Ja, die Farbkorrektur! Ein Wort, das in der 
ganzen optischen Werbeliteratur unentwegt 
auftaucht und mit dem die meisten Amateure 
nichts anzufaugen wissen. Das Wort verfiihrt 
dazu, zu denken, daB iarbkorrigiertc Objektive 
die Farben auch besser wiedergeben als nicht 
farbkorrigierte Objektive. Dies stimnit nicht. 
Wir werden iu den nachsten Steiuheil-Nach- 
richtcn ausfiihrhch auf das Wicso und Wic der 
Farbkorrektur zuriickkommen. Fiir heute mag 
ein einfiches Beispiel andeuten, welchc Bedeu- 
tung die Farbkorrektur fiir die Farbfoto- 
grafie hat, 

Wenn Sic etwa nut cinem einlinsigen Breun- 
glas cine Schrift betrachtcn, dann sind die gegen 
den Rand zu liegenden Buchstaben auf der 
einen Scite rothch, auf der anderen blau be- 
grenzt. Die Buchstaben selbst bleiben Schwarz. 
Die „Farbwiedergabe“ andert sich nicht. 
Ledighch der schwarze Rand der Buchstaben 
wird unscharf und lost sich in verschiedene 
Farben auf. 

Wenn Sie jetzt eine dreilinsige „tarbkorri- 
gierte 11 Steinheil-Lupe nchmen, werden von 
Rand zu Rand die Buchstaben scharf tmd oiinc 
„Farbrandcr“ sein. Der optische Rechner hat 
die Lupe farbkorrigiert. Dicse Erscheinung ist 
zuriickzufiihren auf die Tatsache, daB das 
optische Glas die roten Strahlen etwas anders 
behandelt als z. B. die blaucn. 

In der SchwarzweiB-Fotografie bedeuten 
solche Farbriinder, daB eine scharfe Objekt- 
kante nicht wieder im Bild durch cine scharfe 
Kaute dargestcllt wird, sondern durch einen 
Graustreifen allmahlich verschwindender 
Dichte. Bei der Farbfotografie cntstchen 
entsprechend niischfarbige Konturenbegren- 
zungen. In beiden Fallen fiihrt also eine 
mangclhafte Farbkorrektur zu einer Ver- 
minderung der Bildscharfe. Soli ein scharfes 
Bild erzielt werden, so miissen sowohl in der 
SchwarzweiB- als auch iu der Farbfoto- 
grafie die Farbfehler bchoben werden. Der 
optische Rechner stand in dieser Hinsicht bei 
Einfiihrung des Farbfilmcs vor keiner wesent- 


von drei fotografischcn Objektiven dar- 
gestellt, d. h., die durch Messungen der Durch- 
lassigkcit gefundenen Werte wurden zur leich- 
tcren Vergleichbarkeit so umgerechnet, daB 
man die Durchlassigkeit im gclben Farb- 
bereich gleich 100 ° 0 setzte und die Durch- 
lassigkeitswerte in den anderen Welleu- 
bereichen mit entsprechenden Faktoren multi- 
pliziertc. 

Sie sehen, daB die Durchlassigkeitswcrte bei 
den beiden auBeren Kurvcn, die zu Objektiven 
gehoren, die als Kalt- und Warmzeichner be- 
zeichnet sind, sich bereits hit blauen Licht- 
bereich bei der Wellenlange 7.=0,4.« deutlich 
unterscheiden.unddaB dieser Unterschicd an der 
Uhraviolettgrcnze bei /. = 0,35 ,t< noch starker 
wird. Der ,,Kalrzeichner“ ist ini Bcreich der 
kurzwelligen Strahlung viel starker durch- 
liissig als der „Warmzeicluier“. Die Kurven 
in den Figuren 8, 9 und 10 zeigen, wic durch 
die spcktralen Absorptionen der drei Objektive 
jeweils die Energicverteilungen bei vcrschie- 
denen Farbtemperaturcn geandert werden. Die 
verminderte Durchlassigkeit im kurzwelligeu 
Gebiet erklart den Nameu „Warmzcichner“. 
Sie ist gleiclibedeutend mit einer relativcn Ver- 
starkung des Gelb-Rot-Anteiles. Diese Farben 
empfinden wir aber als „warm“, und Bilder, 
in denen sie vorherrschen, haben denuiach eine 
warme Tonung. Objektive aus der Gruppe 
der „Warmzeichner“ haben also eine Tendenz, 
■warmgetonte Bilder hervorzurufen. Das Uni- 
gekehrte gilt fur die „Kaltzeichner''. 







„Kalt“ oder „Warm“ 

Welchc Objektive soil man nun vorzichcn? 
Bei extremen Kaltzeichneru liegt in Verbiu- 
duug mit den iibliehen Farbfilmsensibilisie- 
rungen sicherhch eine Tendenz vor, bei liolien 
Farbtemperaturcn - insbesoudere wenn wic 
im Hochgebirgc die Encrgieantcile im UV und 
lip Bcreich des nahen UV anormal hocli sind - 
die Blautonc fiir unscr Farbempfinden zu stark 
zu betonen. Aber auch der Warmzeichner be- 
vorzugt cinzelne Farbbereiche, wie die Kurven 
zeigen, und fiihrt in manchen Fallen zu einer zu 
starken Hcrvorhebung der gclblichen Tone, 
die freilich mcist weniger unangenehm emp- 
funden wird als cine zu starkc Blautonung. 
Hat man cin Objektiv aus der Gruppe der 
Kaltzcichner, so wird cs im Hochgebirgc immer 
zwcckmaBig sein, cin UV-Filter zu verwenden, 
uni dadurch die Durchlassigkeit des Objck- 
tivs im kurzwelligen Strahlungsbcrcich zu 



danipfeu. hi Fig. 12 wird an cinem Beispiel 
gezeigt, wie ein Filter, das eine solche Durch- 
lassigkcitskurve hat, wie in Fig. 11 aufgetra- 
gen, die spektrale Energicvcrtcilung bei ver- 
schiedencn Farbtemperaturcn andert. Die 
Encrgicvertcilung wird dadurch denen, die 
beim Durchgang des Lichtes durch Warm- 
zeichner cntstchen, angenahert, die fiir Hoch- 
gebirgsaufnahmen mcist vorziiglich geeignet 
sind. Das Filter bringt auch tatsachlich den gc- 
wunschten Erfolg. Es sei jedoch darauf hin- 


gewicscn, daB das gleiche Filter in Verbindung 
mit dem gleichcn Kaltzcichner unter anderen 
Aufuahniebedingungcn, z. B. an den Ufcrn 

leicht gclblichen Tonungcn fiihrcn kann. 
Selbstverstandlich wurden allc Vcrglcichs- 
aufnahmcn, auf die liier angcspiclt wird, auf 
den gleichcn Film geniaclit, urn allc zufalligcn 
Untcrschiedc in der Filmemulsion oder bei der 
Entwicklung auszLischaltcn. 

„Filtern“ — aber richtig ! 

Schon dieses Beispiel zeigt, welch grofic Vor- 
sicht und Erfahrung die Verwendung cines 
Filters zur Andcrung der Farbtonung fordert. 
Allgcmein kann mansagen, daB Filter, die beim 
Durchblick cine fiir das Auge wahrnehmbare 
Farbung zeigen, dicse Farbtonung auch dem 
Bild melir oder minder stark aufpragen. Das 
Filter in gciibtcr Hand kann also herangezogen 
werden, um gewollte und oft uberraschendc 
und eigenartige Farbeffekte zu erzielcn. Wij| 
mail es zum Ausgleich von Farbtcmpcraturen 
verWenden, so ist es niitzlich - abgcsehen von 
den i i l f k i zur Verwendung von 

Tagcshchtfihh%|ibei Kunstlicht und umgckehrt, 
wobei die physikalischen Voraussetzungen klar 
gegeben sind -, die Farbtemperatur der Bc- 
leuclitungs-Strahhmg zuvor nut einem Farb- 
temperaturmefigeriit zu besti rumen. Auf 
Grund ihrer Konstruktion miBc man mit ihnen 
allerdings nur das Verhiiltnis des blauen 
Energieantciles zum roten, womit mcist cine 
fiir die Farbfotografie ausreichcndc Cliarak- 
terisierung der Strahlung gefunden ist. Ist die 
Lichtquclle ein Kdrpcr, der auf Grund seiner 
hohen Tempcratur strahlt, so ist, wic cin- 
gangs schon ausgcfiihrt, damit zugleich die 
Energievertciluiig fiir den gesamten Spektral- 
bercich bekannt. 

Feinheiten fiir die Experten 

Anders aber, wenn das Licht eines solchen 
Korpers beim Durchgang durch Materic z. T . 
zerstreut oder absorbiert wurde, wie dies z. B. 
fiir Sonnenlicht beim Durchgang durch die 
Atmospharc der Fall ist. Dann konnen beim 
gleichcn Verhiiltnis der Rot-Blau-Energie- 
antwie,, also bei glcicher gemessener Farb- 
temperatur noch groBc Untcrschiedc fiir an- 
dcre Farben auftreten. Hilfc vermogen hier 
nur aus sorgfiiltiger Bcobachtung gewomicnc 
Erfahrung und recht kontplizierte McG- 
instrumente zu geben. Gliicklichcrwcisc liabcn 
uns diese Ubcrlcgungen schon in ein Gebiet 
gefiihrt, das fiir den Fotoamareur doch nur 
noch geringere Bcdcutung hat. Kommt es ihm 
wirklich darauf an, was fiir den Bcrufsfoto- 
grafen etwa bei Filmaufnahmen zur Not- 
wendigkeit werden kann, in diese Feinheiten 
einzudringen, so wird er vor mancher reiz- 
volleu Aufgabe stehen, die zu losen sch. n der 
Mtilic wert ist. 

Lichtstarke Objektive gehoren mcist in die 
Gruppe der Warmzeichner, da dicse vicl- 
linsigen Objektive nut ihren groBen Durch- 
messern meist auch sehr dicke Linscn und da- 
durch grofle Glaswcge haben und in ihnen iu 
besonders starkem MaBc hochbrechendc 
Glaser verwendet werden, die starkc Absorp- 
tion im kurzwelligen Bereich haben, wahrend 
einfach aufgebaute Objektive, z. B. Triplets, 
haufig Kaltzeichncr sind. Die Entwicklung des 
Objektivtyps und die Auswahl der zu ver- 
wendenden Glasarten sind in erster Linie durch 
die Leistungsdaten, also Ofthungsverhaltnis 
und Bildwinkel des Objekdvs, und die davon 
abhangigen Korrektionsforderungcn bedingt. 
Die Glaser miissen dabei ganz bestimmte 


optische Eigenscliaftcn liabcn, die von den 
Glashiitten durch Mischung der Ausgangs- 
matcrialien in genau vorgcschricbcncn Ver- 
haltnissen mit engsten Toloranzcn uingehalten 

„Gutes“ oder „schlechtes“ Glas 

Man kann deshalb nicht von gutcni oder 
schlechtcm Glas sprechen, sondern nur vou 
optischcm Glas mit vorgcsdiricbencii Wcrteu, 
die fiir die Losung der gestellten Aufgabe not- 
wcudig sind. Fiir die Farbtonwiedergabe ist 
das Bcnhiheu der Glashiitte, allc Glasarten 
moglichst farbfrei herzustellcn, von hohem 
Wert. Dariiber hinaus geben die bei alien Ob- 
jektiven aiigewcndcten Vcrgiitungsscliichten 
zur Reflexionsvermindcrung dem Objektiv- 
herstcllcr cin Mittcl an die Hand, die Farbton- 
wiedergabc in gewissen Grenzcn zu beeinflus- 
scn. In der optischen Industrie wird angestrebt, 
durch Ausniitzung dicscr Hilfsinittel, mdg- 
lichcrwcise auch durch zusatzlichc, entspre- 
chend angepaBte Filtcrung die spektrale Durch- 
lassigkeit der Objektive so zu standardisicrcn, 
daB sie unter Bcriicksichtigung der Filmsensi- 
bilisierung und der Farbcmpfiiidlichkcit des 
Augcs zur Erzielung einer als uatiirlich emp- 
fundeiicn Farbtonung beitragt. Fasscn wir zu- 
sammen : Die groBen Untcrschiedc in der Ener- 
gieverteilung der Lichtquellen liabcn auch 
groGe Untcrschiedc ill der Farbtonung der 
Umwelt zur Folge. Durch das Auge und daher 
auch in der Erinneruug werden dicse Untcr- 
schicde aber mcist viel sveniger deutlich emp- 
funden. Daher entsteht der Eindruck eines 
,,Farbstichcs“, wenn mit Kamera und Farbfitoi 
objektiv gewonnene Bilder spatcr aus einer 
anderen Unnveltssti mmung heraus bctrachtct 
werden. Kaltzeichncndc Objektive haben im 
gesamten sichtbarcn Spcktralbereich eine 
verhaltnismaBig goring herabgcminderte 
Durchlassigkeit. Wenn durch sehr hohe Farb- 
temperaturen bei solchen Objektiven die Ge- 
fahr besteht, daB blauc Farbtone zu stark hcr- 
vortreten, kann durch cin UV-Filtcr, das aber 
nahezu farblos crscheincn muB, diese Tendenz 
herabgemindert werden. Es sei erganzt, daB 
auch bei der Dia-Projcktion die Blautoiumg 
gemindert .wird. Sonst kann die Verwendung 
von Filtcrn nur empfohlcn werden, worn 
auBcrgcwohnliche Farbtonungen bewuBt an- 
gestrebt werden. Bei sogenannten warm- 
zeichnenden Objektiven ist die Durchlassigkeit 
im kurzwelligen, UV-nalien Gebiet stark ver- 
mindert. Dadurch bedingtc warme Farbtone 
-werden jedoch mcist noch angenchm emp- 
funden. 

Vorhang zu ! 

Wir haben Ilmen die Mitwirkcnden vor- 
gestellt - Regie fiiliren werden Sic selber. Mail 
hat viel dariiber geschricben, ob Fotografie 
Kunst oder Tcclinik sei, man hat noch mehr 
dariiber gestrifen, scit die Farbfotografie 
sich ausbrcitetc. Vielleicht ist die Fragc, die nur 
nach dem Endergcbnis zielt, gar nicht so 
wichtig. Das Ergcbnis darf zuriicktreten hintcr 
Ihrein Erlebnis. Wenn Sie fotograficren, 
und gcradc wenn Sie farbig fotografieren, 
werden Sie bald mehr sehen, deutlicher sehen, 
differenzierter sehen. Und indem Sic das Ge- 
sehene festhalten wollen. werden Sic an Stelle 
friiherer Gleichformigkeit Kontraste erkennen, 
w'erden sich Ihnen ncue Harmonicn erschheBen, 
und in diesc-m gesteigerten Erleben werden 
Sie sich bercichern. Wollen Sie uns von Ihren 
Erfolgen berichteni Oder auch von Ihren 
Problemen? Wir wiirden uus dariiber freuen. 
Auch wir sind Fotoamatcure. 








CULMIGON 4,5/35 


CASSARIT 2,8/45 
CASSARIT 2,8/50 


oneller und preisgiinstiger Markenkomeras 
d Beliebtheit der Fotografie begriindefen. 
sn sich imZuge des technischen Fortschritts 


[chseloptik Moglichke 


CASSAR-S 2,8/50 


ERAS 


QUINON 2,0/50 


leinen Offnung der Zentralverschliisse 
jglich, das gesamte optische System 


QUINAR 3,5/ 85 
QUINAR 3,5/100 


QUINAR 4,5/135 



M0vl 

DLirfcn wir Ihtteti ein wcnig iibcr Fcldstecher crziihlcn? Ncin - es soli kcin optisclics Fachgi 
werdeti staunen, wievicl Nettcs sich von Fernglasern crziihlcn liilit. Wie UBcfhaupt der I 
nicht nur cine Angelcgenhcit fur Fachlcute ist, etwa ftir Jagcr odcr Scclcutc. Und cs ist 
Sie inch dieser Lcktiire die Entdeckung machcn: Eigemhch fehlt auch nur noch cm Glas! 
Lassen Sie uns nut einent Erlebnis beginnen, das uns cin Stcinheil-Kundc aus scincm Urlau 
bci Zermatt in der Schweiz, ant FuBc des Matterhorns. Es wtirdc schon dimkel, als unsc: 
Lichter an den Fclswanden aufblitzen sah. Es waren die kleinen Handlatcrnen eines Rettt 
in der lotrechten Wand hangcngcblicbcnc Alpinisten rettete. „Ich konnte diese ganze A 
die beiden Verungliickten geborgen waren“, berichtetc der Kunde und denkt dankbar ai 


Vielleicht eritincrn Sie sich: Es war von Dammcrung die Rede 
bewaltigtc. Aus den technischen Angabcn zu den einzelnen Glas 
Danuncrungsleistimg fiir jedes Glas hat. Abcr eines stcht fest: D: 
eines guten Fcldstcchers liiBt sich nicht in Zahlen ausdrlickcii. 
Hatte unscr Schwciz-Urlaubcr schon das ncue 10x50-Glas von 
noch groficr gewesen. Wenn Sic dttrch dieses Glas auf cine Dcrgv 
nut cittern Scheinwerfer abtasten, so hell crscheint das Dild vor It 
die dunkclsten Schatrcn, hellen selbst die Nacht auf. Sie sollten i 
lteucn Fcldstecher seltcn. Dann wissen Sic, was Dammcrungslcistu 
Nun hat der Physiker natiirlich eine andcre Erklarung fiir den 13c 
GrbBen abhiingig ist: dem Objcktivdurchmesser, der Lichtdurchl: 


VergroBcrung. Ein stark vergroBernder Fcldstecher, dcr cin hcllcs Bild liefert, hat auch elite 
leistung, well das an sich schon hellc Bild nun von den optischen Linsen noch auscinandc: 
nun sollen Sie auch noch wissen, wie sich die Kennzahl der Dammcrungsleistung errechn 
hcil-Feldstcchcrprospekt linden: sie ist das Produkt aus VcrgrdBcrungsfaktor und Objek 
Es kommt nicht intiner auf die GroBc und die Dintcnsioncn eines Fernglases an. Dies cr 
einent groBcn wcstdeutschcn Verkehrsflughafen : Wie imracr,,.die bekanttte Flugplatz-A 
sagen gehen in drei Sprachcn iiber die Lautsprechcr, elegant gcklcidctc Mcnschcn cile 
werden an den Flugstcigcn von bildhiibschen, adretten Stewardcsscn in Etnpfang genomi 
Abschied nut KuB urnTTraiicn. Pap fliegt als deutschcr Ingenieur in den Orient. Nach d( 
cilen die Kinder auf die Terrasse. Mutti hat vorsorglich cin Fernglas mitgebracht. Die \ 





Vatcr und seiner Familie reiBt so noch ni 
hinaufstcigt, winkt und im Leib des Silbct 
Startbahn rollt, beschlcunigt und abhebt. I 
und schaucn dttrch das Fernglas. Sic ineinc 

noch so klar da war Sclten Sie - da: 

Abcr Sic haben refit t wir wollcu nicht si 
Ein Journalist schildcrte cs in einent prai 
i hut sein Stcinhcil-Glas verntittelte. 


Szcnc: Das Olympiastadion von Helsinki. Akteure: Die besten f 
Die Vertrctcr dcr Weltprcsse. Fast keincr war ohne Fernglas geki 
mit dent Glas auf Arinnahe herangcholt : Das Feld ist weit auscin: 
Deutsche Werner Lucg. Man sicht cs genau durch das Glas: Er i: 
steigern! Dabei weiB alle Welt: Lueg, etnetl Spurt kannst du nicl 
Mut des Mamies, der nichts zu verlieren und alles zu gewtnncn 
los, taumelt als Sieger durchs Zicl und vveint Trancn der Freud 
Landes spielt. 

Augenblickc dcr Spannung und der Ergriffcnhcit - cin gutes Glas 
So - nun ist cs ntoglich, daB Sie erwiigen, sich cincn Fcldstecb 
Gcdankc. Ein ausgezeichneter sogar, wenn Sie zuerst einmal p 



besten sind. Sic konnen iibrigens auch fiir 


:n wir zum Schlu 
Es war bei der Gcburtstagsfeier eines der i 
die zum Teil hochste Werte repriisentier 
Glaubcn Sie, der Jubilar hatte der Fernse 
samkeit zugewendet? Nein - er entdeckti 
Lederetui und ging sofort ans Fenster dai 
gebung seines Schlosses in Augcnschein n 
Es ist schon so : Feldstecher sind eine gute 
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Durch die neuartige Verwendung von Kunststoff kar| 
Konstrukteure zu einer verbliiffend einfachen Losung' 
mit eingespiegeltem Leuchtrahmen zu konstruieren - \ 
erhebl ich grofierem Aufwand moglich war. Jetzt kam 
einen gijnstigen Preis zu alien seinen Auswechselobjf 
85, 100 und 135 mm) einen guten Markensucher erwerb 


STEINHEIL 

LEUCHT-RAHMEN-S 


IM DIENSTE DES ARZTES 


H 

i 





Fur ernsthafte Forscher, die sich wissenschaftlich mit der mo- 
dernen Fotografie beschaftigen - sei es, um ihre Gesetze zu 
studieren oder um ihre Hilfe fur wissenschaftliche Aufgaben 
in Anspruch zu nehmen -, bringt Steinheil in den kommenden 
Nummern der „Steinheil-Nachrichten" interessante Beitrage. 
Als erster Beitrag wird in der nachsten Ausgabe ein Artikel 
des zahnarztlichen Wissenschaftlers Dr. Heinz Wiedrich, 
Dresden, veroffentlicht, von dem das hier gezeigte Foto einer 
Hypoplasie 3. Grades stammt. 

Oft ist die fotografische Wiedergabe unentbehrlich, um die 
Symptome sehr selten auftretender Krankheiten weiterzuver- 
mitteln. Herr Dr. Wiedrich verwendet dazu das „Auto-Quinon' , 
dessen hohe optische Leistung eine prazise, wissenschaftlich 
wertvolle Darstellung ermoglicht. 


FERNROHRE AUS 

TELE-OBJEKTIVEN 

Unermudlich suchen die Steinheil-Techniker nach neuen Losun- 
gen, um die Anwendungsmoglichkeiten ihrer Auswechsel- 
objektive zu erweitern. So kam es zu dieser neuen Idee und 
ihrer konstruktiven Verwirklichung: Steinheil wird in Kurze 
Okulare herausbringen, die genauso einfach wie die Kamera 
am Objektiv montiert werden konnen und das Objektiv in 
ein terrestrisches oder astronomisches Fernrohr verwandeln. 
Diese Losung ermoglicht es dem Fotografen, sein Tele-Objek- 
tiv jetzt zusatzlich auch als Fernrohr zu verwenden. 
Interessenten sendet Steinheil geme einen ausfuhrlichen 
Spezialprospekt. 


Sfliic 
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GroBes 
Gesichtsfeld 
leicht und 
handlich 

VergroBerung 

Weitwinkel- 

Modell 

Leicht, 

besonders 

brillant, 

universell 

Starke 

VergroBerung 

lichtstark, 

handlich 

Starke 

VergroBerung 

Extreme 

Lichtstarke 

Extreme 
VergroBerung 
und Damme- 
rungsleistung 




KLEINE PREISLISTE 


AUTO-QUINAR 2,8/135 n 
mit Sonnenblende 


CASSARON 3,5/40 mm • 
QUIN ON 1,9/55 mm . . ■ 
AUTO-QUINON 1,9/55 n 
CULMINAR 2,8/85 mm . 
CULMINAR 4,5/135 mm . 


OBJEKTIVE 

495.- DM 


Erlauterungen: ^ Besonders geeignet + gut geeignet Ogeeignet 


QUINAR 2,8/135 mm . ■ 
mit Sonnenblende 
TELE-QUINAR 4,5/200 n 
mit Sonnenblende 


TELE-QUINAR 4,5/300 mm 

mit Sonnenblende und einem Anschlufistiick 


STEINHEIL 

LEUCHT-RAHMEN-SUCHER 


Durch die neuartige Verwendung von Kunststoff kamen die Steinheil- 
Konstrukteure zu einer verbluffend einfachen Losung, um einen Sucher 
mit eingespiegeltem Leuchtrahmen zu konstruieren - was friiher nur mit 
erheblich groBerem Aufwand moglich war. Jetzt kann der Amateur fur 
einen gunstigen Preis zu alien seinen Auswechselobjektiven (35, 50, 75, 
85, 100 und 135 mm) einen guten Markensucher erwerben. 



FELDSTECHER 

171 — DM 


UNIVERSALGLAS 6x30 171 — DM 

SPORTGLAS 8x30 216.— DM 

UNIVERSALGLAS 7x35 216.- DM 

JAGDGLAS 8x40 222 “ DM 

NACHT- UND JAGDGLAS 7 x 50 289.— DM 

NACHT- UND JAGDGLAS 10x50 339— DM 

Taschen 24. — DM bis 39.— DM 



Der vom Objektiv erfaflte Bildausschnitt wird im Sucher durch eine 
leuchtende rote Linie abgegrenzt, die nur dann sichtbar ist, wenn das 
Auge genau senkrecht hindurchblickt. So wird auf einfachste Weise 
eine automatische Ubereinstimmung zwischen Sucherbild und Auf- 
nahmebild erzielt. 

Die Flexibility des Kunststoffmaterials verleiht den Suchern einen 
besonders festen und prazisen Sitz im Sucherschuh einer jeden 
Kamera. 

Mit diesen Leuchtrahmensuchern erganzt Steinheil die Reihe opti- 
schen Zubehors, zu der auch der bekannte und bewahrte Steinheil- 
Universalsucher zahlt, der die Bildausschniite von 35-, 85- u. 135-mm- 
Objektiven vermittelt und Parallaxenausgleich fur Nahaufnahmen 
besitzt. 


WEITWINKEL- SUCHER 22.80 DM 

Sucher fur 50-, 75-, 85-, 1 00-, 135 -mm-Objektive je 19.80 DM 
UNIVERSALSUCHER 79.50 DM 


Besteilen Sie die STEINHEIL-NACHRICHTEN! 

AnlaBlich der photokina 1956 erlaubt sich Steinheil alien 
Interessenten ein kostenloses Abonnement der Stemheil- 
Nachrichten auf ein Jahr anzubieten. 

Bitte nehtnen Sie unser Angebot an und besteilen Sie Ihr 
Abonnement durch die beigelegte Bestellkarte oder eine 
normale Postkarte. 







IM DIENSTE DES ARZTES 






Fur ernsthafte Forscher, die sich wissenschaftlich mit der mo- 
dernen Fotografie beschaftigen - sei es, um ihre Gesetze zu 
studieren oder um ihre Hilfe fur wissenschaftliche Aufgaben 
in Anspruch zu nehmen bringt Steinheil in den kommenden 
Nummern der „Steinheil-Nachrichten" interessante Beitrage. 
Als erster Beitrag wird in der nachsten Ausgabe ein Artikel 
des zahnarztlichen Wissenschaftlers Dr. Heinz Wiedrich, 
Dresden; veroffentlicht, von dem das hier gezeigte Foto einer 
Hypoplasie 3. Grades stammt. 

Oft ist die fotografische Wiedergabe unentbehrlich, um die 
Symptome sehr selten auftretender Krankheiten weiterzuver- 
mitteln. Herr Dr. Wiedrich verwendet dazu das „Auto-Quinon", 
dessen hohe optische Leistung eine prazise, wissenschaftlich 
wertvolle Darstellung ermoglicht. 


r ,■ . * ,< i ysgsi J l 


FERNROHRE AUS 

TELE-OBJEKTIVEN 

Unermudlich suchen die Steinheil-Techniker nach neuen Losun- 
gen, um die Anwendungsmoglichkeiten ihrer Auswechsel- 
objektive zu erweitern. So kam es zu dieser neuen Idee und 
ihrer konstruktiven Verwirklichung: Steinheil wird in Kurze 
Okulare herausbringen, die genauso einfach wie die Kamera 
am Objektiv montiert werden konnen und das Objektiv ir> 
ein terrestrisches oder astronomisches Fernrohr verwandeln. 
Diese Losung ermoglicht es dem Fotografen, sein Tele-Objek- 
tiv jetzt zusatzlich auch als Fernrohr zu verwenden. 
Interessenten sendet Steinheil gerne einen ausfuhrlichen 
Spezialprospekt. 



Die Entwicklungen der modernen Fotografie - insbesondere die Einfuhrung 
des Spiegelreflexsystems und die Popularisierung der Farbenfotografie - 
erforderten die hohe Lichtstarke des Aufnahme-Objektivs. Die Steinheil- 
Optiker konnen sich sfolz §!| Pioniere der Lichtstarke bezeichnen. Kein 
geringeres Standcrdwerk als das sprichwbrtlich bekcnnte „Meyers Konver- 
sations-Lexikon" bestatigt, schon 1911, die fruhen Steinheil-Erfolge in der 
Fertigung lichtstorker Optik. 
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TELAGON 


TE10N 


giiltig ab 1. Februar 1956 
as of February 1 st. 1956 


PREISLISTE 


n n t 

r n i o 


LIS 


N« 109 


FERNOB]EKTIVE 

In Einstellfassung mit drehbarer Objekfivstutze, Sonnen- 
tubus und verguteter Optik incl. 1 Kamera - AnschluB. 


TELEOBjECTlYES 

in standard adjustment mounting with solar tube, rota- 
table lenses support, coatet lenses, and 1 cameras mount. 


Ty p 

Bildformat 

TE LO N 

Stuckpreis 

TELAGON 

a piece 

picture size 

DM 

S 

DM 

S 

1 : 3,5 

f - 300 mm 

24 x 36 mm 

X 

x 

937,20 

223,15 

1 : 5 

f = 400 mm 

24 x 36 mm 

627, 

149,28 

x 

x 

1 : 4,5 

f = 400 mm 

24 x 36 inm 

x 

x 

967, 

230,24 

1 : 5 

f = 500 mm 

24 x 36 mm 

980, 

233,33 

1221, 

290,71 

1 : 5 

f = 600 mm 

24 x 36 mm 

1452, 

345,72 

1815, 

432,15 

1 : 5 

f = 800 mm 

] 24 x 36 mm 

1914, 

455,70 

x 

x 

1 : 6,3 

f • 1000 mm 

/ bis 6 x 9 cm 

2376, 

565,72 

x 

X 

Objektiv 

vird in dieser Ausfuhrung 

niclil geliefert. 


X ;&■ Lenses 

of that type not 

to be delivered 

EINSTECK- 

FI LTER 

life 

FILTE 

R S to si 

i p - o n 


fur vorstehende Objektive je 

Stuck DM JW 

for these lenses . . . 


a piece 

FERN-OBjEKTI VE 


TELE- 

LENSES 



fur Normalfilm 35 

mm, Schmalfilm 16 und 8 mm in 

for standard film 35 

mm, for 16 and 8 motion 

Einstellfassung mit 

Sonnentubus und 

erguteter Optik 

in adjustment mounting with solar tube and 

incl. Kamera - AnschluB. 


lenses incl. camera -mount 



TELAGON 1 : 

2,5 f = 125 mm 


DM 438,90 

S 104.50 


TELAGON 1 : 

3 f — 150 mm 


DM 429, 

$ 102.15 



TELAGON 1 : 

3,2 f = 200 mm 


DM 683,10 

S 162,65 


i.o e 


Bei Bestellungen bitte den gewunschten Kamera -An- 
schlut3 angeben. 

VORSCHRAUB-FILTER 

fur vorstehende Objektive . . . . je Stuck DM 

Leder-Kocher bzw. Koffer fur Objektive si nd in alien 
Ausfiihrungen auf Anfrage lieferbar. 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen nach besonderer Vereinbarung 


TEWE 


o.H.G. 


Foto - Ki 


While ordering please state your camera make. 

FILTERS to screw in 6,3c> 

for these lenses a piece $ 3,23- 

Leather cases for lenses can be ordered. 

Delivery- and payment- terms to agreement, 


Berlin-Schoeneberg 

Gen estst rafje 7/8 (US-Sekior) 
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Objektive und Fernobjoktive 
fur Normalfilm- und Schmalfiim- 
Kameras sovrie fur Kleinbild. 
Kameras 24 x 36 mm bis zu 

den Brennweiten von 1000 mm 

Spezialofferte anfordern! 

TEl£ - lenses and lenses 
for standard film 35 mm and 

8 mm and 16 mm motion pic- 
ture cameras and for miniature 
cameras 24 x 36 mm; focal 
lengths to 1000 mm 

Ask for special offer 

Objectifs et teleobjectifs 

pour camaras professlonelles, 
cameras amateurs et apporeils 
de petit format 24 x 36, toutes 
focales jusquto'a 1000 mm 

Renseignements complementaires 
sur demande 

Objecticos y Teleobjeticos 
para tomavistas de pelicula nor- 
mal y pelicula estrecha, asi como 
para cameras de paso universal 

24 x 36 mm, hosta las distancias 
focales dra 1000 mm. 

Soliciten oferta especic i 

Tedhnische Daten: 

Technical data: 

dates techniques: 

datos techniques: 


und Bildauszeichnung 


Grad 

Angle 


Smallest 


Ges, - Lange 
inkl. 

Sonnen-Tubus 
O, A. length 


inch 

jnshade 


Tubus I Tubus- 
0 '[ tonne 

Sunshade 
0 Lenqrh 

0du poresoleil 
longueur du 
parasoleil 


Netto- 

Gewicht 




0 del largo del 
parasol parasol 


Note! Lenses can be 
adapted for all types 

Remarque! Les objectifs 


T E L 0 N (2 linsen) 


1:5 f = 400 . . . 

1:5 f = 500 . . . 

6 

5 

4,5 

7 

15 

23 

22 

32 

470 

586 

95 

117 

100 

135 

2000 

4100 

24 x 36 

24x36 


1:5 f = 600 . . . 

4 

! 12 

40 

32 

705 

145 

180 

5050 

24 x 36 


1:5 f = 800 . . . 

3 

20 

67 

44 

950 

178 

180 

6500 

| 24 x 36 


1 : 6,3 f = 1000 . . . 

2,5 

25 

83 

64 

1135 

178 

180 


1 bis 

6x6 cm 


T E L A G 0 N (4 Linsen) 











1 : 3,5 f = 300 . . . 

8 

3,25 

10,08 

22 

415 

100 

80 

2600 

24x36 

,, 

1 : 4,5 f = 400 . . . 

6 

4,5 

15 

22 

505 

107 

ICO 

3200 

24x36 

n 

1:5 f = 500.. . . 

5 

7 

23 

32 

665 

117 

135 

5075 

24 x36 

,, 

1:5 f = 600 . . . 

4 

12 

40 

32 

821 

145 

180 

6900 

24x36 

,, 

TELAG0N (4 Linsen) 











1 : 2,5 f = 125 . . . : 

12 

1,5 

5 

32 

165 "j 

187 *■) 

j 

58 

35 

500 ] 



1:3 f ---- 1.50 . . . j 

10 

2 

6,6 

32 

196 ’) 

214“) j 

58 

35 

470 ' 

| 16x22 


1 : 3,2 f = 200 . . . ; 

8 

3 

10 

32 

271 •) 

285 “ 

75 

50 

725 

| mm 



*) mit Arritlex-AnsdiluR 
**) mit *C“- AnschluB 


^ E o. H. G. f ot'c; - Kino - Te c h n i l< 

Schoneberg (US-Sekior), Genestsirajje 7/8 

Fernruf 71 18 56 
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SIXTICOLOR 


Vorderseite — Mcfi-Seite Rlickseite — Ablese-Sei 


DaI3 Ihr Farbfoto verblaut und unnatiirlich aussieht? 

Argern — hinterher - — liilft da nicht. 

Aber etwas gegen den Farbstich unternehmen — vorher — das hilfl. 

Bis jetzt war dies allerdings nicht ganz einfach. Man kontite die Farbtemperat.ur 
des Lichtes messen. War sie zu hoch, dann gab es Blaustich, war sie zu niedrig, 
dann bekam man zuckrig rote Bilder. 

Also — die Aufnahme sein lassen! Aber, wer tut das gern? 

Oder — den Farbstich in Kauf nehmen! Ungern! 

Oder — ein Farbenfdter vorsetzen! Aber welches in welchem Fall? 

Belasten Sie sich nicht mehr mit solchen Fragen! 

Nehmen Sie den Sixticolor und halten Sie ihn gegen die Lichtquelle, welche Ihr 
Motiv beleuchtet. Dann lesen Sie ab, welches Farbenfdter (= Konversionsfilter) 
Sie vor das Kameraobjektiv setzen miissen, 

u in zu jeder Tageszeit 
fcei jeder Farblesuperatur 
bei jeder Releuchtung 

ein ,,stichfreies“ Farbfoto zu erhalten. 

1st das nicht wunderschon? 

Friiher waren Sie darauf angew'iesen, ein paar Stunden am Tag auszuniitzen, 
wenn Ihre Fotos nicht hoffnungslos im Farbstich versinken sollten. Jetzt foto- 
grafieren Sie vom friihen Morgen bis zum spiiten Abend. Farbig und ohne Farb- 
stich. Aber mit Sixticolor und Farbfiltern. 
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Your eye adapts itself to every distance from a subject 
'in the twinkling of an eye'. Wherever you look — at 
the newspaper just before you or an instant later at 
the jet plane that catches your attention sweeping on 
the horizon — you see either clearly and sharply. The 
helical mount of a telephoto lens, however, requires 
some seconds to adaot the eyesight' of your camera 
to various distances. No wonder so many resulting 
prints are blurred, not in focus, or THAT 'once-in-a-life 
time :shot is lost You may sometimes have thought 
that something as quick as the miraculous human eye- 
sight should be evolved for camera work. Well, you 
can find something very closely reaching this high 
standard at your photo dealer: 

THE NOVOFLEX FOLLOW FOCUS 

With it you are always on target, never too late for 
that fleeting instant. With their novel trigger focusing 
the NOVOFLEX 240mm and 30Cmm Noflexar lenses 
and the 400mm Distance Lens are without question 
the quickest long focus lenses in the world, and the 
best guarantee jto shoot action without waste of film. 

How such perfection has been possible ? 

The usual helical mount has to be rotated backwards 
and forwards until the subject appears sharp on the 
ground glass. Sometimes one turn will not be sufficient, 
so your hand has to repeat this movement. Your elbow 
is almost stretched and without support. Your arm from 
shoulder to hand is engaged in this effort. There is 
nothing to make it easier. The subject is literally 
'bouncing' on the ground-glass. You ore hardly quick 
enough to see whether your subject is in focus and are 
never sure that camera shake will not occur 

The NOVOFLEX Follow Focus eliminates all these 
problems : With your finger-tip on the camera release, 
the complete photographic equipment is firmly and 
conveniently resting in your other hand which grasps 
the trigger of the Follow Focus, thus automatically 
setting the lens at infinity’. Your elbow remains 
supported on your flank. You now can follow your 
subject nstinctively adjusting focus with your finger 
pressure. Wherever and as fast as it may move it will 
remain under your control sharp on the ground-glass. 

You should take this wonderful new lens in your hand. 

Whether you focus with the lens 'wide open' or 
stopped down' you cannot get blurred results. 


FOLLOW FOCUS lens, complete, with reversible lens hood: 

240mm 4.5 Noflexar for Reflex Cameras* 

300mm 5.6 Noflexar for Reflex Cameras* 

300mm 5.6 Noflexar for Coniax w. reflex housing 
300mm 5.6 Noflexar for Leica w. reflex housing . 

400mm 5.6 Fernobjektiv for Reflex Cameras*. . . 

400mm 5.6 Fernobjektiv for Contax w. refl. housing 
400mm 5.6 Fernobjektiv for Leica w. reflex housing 
The lens heed ot the 400mm NOVOFLEX Fernobjektiv supplied for 
with the bellows attachments cant be transformed for use with the Fol 

Aii lenses are rigorously teslet to the highest standards in optical c 


Filters for 240mm and 300mm 
lenses (yellow II, III, orange, 
U.V., yellow-green, haze, B : 
for use of daylight color film 
with tungsten, Hi : for use of T 
color at daylight) 


Leather case for 240 rr 
300 mm Follow Focus 


Leather compartment case for 
240 mm or 300 mm Follow Fo- 
cus lens (when ordering, please 
specify focal length), 2 filters, 
4 cartridges 


Insert ring for close-ups 





■) please specify : for Exokto, Prokiico - Pentacon - Edixa Reflex, Praktlna 
* Corbina, Recfaflex, Alpa, Prakiiflex, Arriflex, or Paine Webo. 

("NOVOFLETO 

FOR QUALITY - FOR VERSATILITY - FOR ECONOMY 


INDISPENSABLE FOR 

Sports Photography 
News Photography 
Nature and Wild Life pictures 
Children and Animoi pictures 
Aii Action shots 


Anyone shooting action with a long focc-l length lens 
will appreciate the greet advantage of the NOVOFLEX 
FOLLOW FOCUS lens. 


You are always on target, ready to 
shoot. 


) hand-hold even the 300 rr 


One len: 
before. 


vill fit all the cameras listed 


Focusing of the lens is accomplished by Squeezing 
the Handle. You support and focus the camera with 
one hand. The other hand is always on the release 
ready to catch Peak Action’. The camera can be 
swivelled for view and upright'. 



N» 
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FOCA SPORT 

VISEUR optique encastre. 

OBJECTIFFOCA Neoplar 1 :3,5 de 45 mm. 
6 monture fixe. 

OBTURATEUR central donnant la pose en 
un temps (B), les vitesses de I#, seconde 
au 1/300 8 . 

SYNCHRONISATION. Prise flash magne- 
sium et electronique pouvant recevoir 
indifferemment les fiches de 0 3 et 0 3,8. 
DfCOMPTEUR DE VUES. 
iNDICATEUR D EMULSION. 

Ref. Tarif n° 15 

FOCA STANDARD 

VISEUR optique encastre. 

OBJECTIF Oplarl : 3,5 de 35 mm. d grand 
champ et a grande latitude de mise au 
point ou 1:3,5 de 50 mm. interchan- 

K "a monture fixe, d vis. 

ATEUR focal donnant la pose en 
un temps (B) et les instantands au 
1/25, 1/50, 1/100, 1/200 et 1/500 
de seconde. 

SYNCHRONISATION double pour lampes 
flash magnesium et electronique. 
C0MPTEUR DE VUES 



FOCA PF 2 B et PF 3 

VISEUR-t6l6m6tre couple avec les objec- 
tifs de focale 50 mm. 

OBJECTIF Oplar 1:3,5, l:2,8ou Oplarex 
1 : 1,9 de >0 mm. interchangeable, cou- 
ple d monture rentrante d vis. 
OBTURATEUR focal donnant la pose en 
un temps (B) etles instantands du l/25 e 
au 1/1000 e de seconde. 

Le PF. 3 donne en plus les vitesses lentes 
de 1, 1/2, 1/5, 1/10 de seconde, et la 

? ose en deux temps (T). 
YNCHR0NISATI0N double pour lampes 
flash magnesium et electronique. 
C0MPTEUR DE VUES. 

Ref. Tarif 25-2 6-27-30-31-32 


FOCA UNIVERSEL 

VISEUR-teiemdtre couple pour les objec- 
ts de focale 28 a 135 mm. 

OBJECTIF Oplar 1:2,8 ou Oplarex 1 : 1,9 
interchangeable avec les objectifs de 28 
a 135 mm. a monture rentrante a 
baionnette. Recoit dgalement le Teld- 
oplar 1 : 4,5 de 200 mm. monte sur 
son tube rallonge. 

OBTURATEUR & SYNCHRONISATION : 
m§mes caractdristiques que le PF 3. 
C0MPTEUR DE VUES. 

Ref. Tarif n 0 ' 35-3 6 


■A 


FOCA UNIVERSEL "R" 

Ce moddle comporte tous les perfection- 
nements de I’Umversel auxquels viennent 
s'aiouter les avantages suivants : 
ARMEMENT rapide par levier ne ndces- 
sitant qu'une seule manoeuvre. 
OBTURATEUR comportant une vifesse 
suppiementaire le 1/40 e de seconde, 
specialement dtalonnd pour le flash 
electronique. 

MECANISME DE D^CLENCHEMENT DIFF^R^ 
(retardement) 

SYNCHRONISATION. Prises pour lampes 
flash magnesium et electronique, pou- 
vant recevoir indifferemment les fiches 
de 0 3 et 0 3,8. 

DftOMPTEUR DE VUES. 

INDICATEUR D^MULSION. 

Livrable on aoOt Ref. Tarif n at 37-38 


me 


ate' 




r-\ 


CARACTDRISTIQUES COMMUNES A tout les apparejls FOCA 

Corps metallique indeformable. Pidces exterieures et intdrieures prote- 
gees contre I'oxydation. Dedenchement sur le boifier. Armement 
synchronise avec I'avancement du film. Griffe standard pour accessoires. 
Ces appareils utilisent toutes les cartouches standard 20 ou 36 vues, 
24 x 36 mm., noir ou couleurs. 
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sacs-mallettes-Ctuis 


SACS " TOUJOURS PR§TS " 

Module courant cuir Havana. 

Ref. Tarif n™ I05-II2-II3 

M§me module pour FOCA Standard avec 
objectif da 50 mm. 

Ref. Tarif n° 122 

Module luxe enti&rement double velours 

Ref. Tarif n° 114 

Module luxe peau de pore. 

Ref. Tarif n° 125 

Module luxe peau de pore avec compar- 
tment pour 3 filtres. 

Ref. Tarif n 0 120 

SACOCHE SOUPLE 

La sacoche souple permet d'emporter en 
deplacement I’apparell et un nombre 
trfcs Important craccessoires : objectifs, 
filtres, chargeurs, cellule... 

Ref. Tarif n° 100 

MALLETTE “PETIT MODULE” 

De fabrication robuste et soignee, en 
cuir Havana double velours, ellecomporte 
des compartiments pour le FOCA, un 
t^ldobjecrif et deux objectifs, un dispo- 
sitif pour recevoir six filtres ou lentilles 
additionnelles, un parasoleil et un 
Viseur Universe!. 


MALLETTE “ GRAND MODULE ” 

Sa rigidite assure une protection parfaite 
de I'appareil, de ses objectifs ef acces- 
soires, toujours prets a I’emploi imme- 
diate Elle permet de disposer I'appareil 
equipe avec son viseur et n’importe 
quel objectif ou teleobjectif. Elle peut 
etre porlee en bandoultere. 


MALLETTE TYPE “UNIVERSE! ” 

Ce module de luxe en peau de pore 
doubles de velours avec courroie ban- 
douliAre, comporte des compartiments 
permettant le transport du FOCA dquipe 
de son objectif, de cinq objectifs comple- 
mentaires, de neuf filtres colores ou 
lentilles additionnelles, de son parasoleil 
et du Viseur Universal. D'outres empla- 
cements sont prevus pour un posem&tre 
a cellule photo-electrique et pour les 
films de rechange. 

Ref. Tarif n° 90 


LES ETUIS DE CUIR 

Ont §td etablis par des praticiens pour 
('utilisation rationnelle et la protection 
efficace des objectifs et des accessoires 
FOCA 

Ref. Tarif n°* 150 a 18: 
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F8LTRES ET LENTILLES 
ADDBTBCNNELLES 

(Monture a emboitement036 ou 42 mm.) 

FiLTRES CGLGReS jaune, vert, oranae, 
rouge, bleu (special pour lumibre artifl- 
cielfe). 

FILTRES SPfclAUX : pour ultra-violet 
(U.V.) - Dymo - Halos (deflou) - Polarisont. 
Its peuvent 6tre fournis avec ou sans 
monture. 

Ref. Tarif n°* 2 01 a 415 

LENTILLES AODITION N ELLES POUR 
PRISES DE VUES RAPPROCHEES. 

Puissance 1 et 2 dioptries. 

Ref. Tarif n“* 2/0-220, 410-420 


PARASOLEILS 

En mbtal $ 36 mm. ou en. caoutchouc 
p 36 et 42 mm., ils s'adaptent aussi bien 
sur la monture des filtres quo sur les 
objectifs, et re^oivent les nitres sans 
monture. 

Ref. Tarif n°‘ 2 50-251-451 


FOCAFLASH 

Torche dclair a pile 22 v 5 et 6 conden- 
sates pour tous types de lampes flash 
magnesium, tjecteur automatique. tcrou 
de fixation b vis pour pied photogra- 
phique. Table de temps ae pose. Fourni 
avec mallette de transport. 

Ref. Tarif n” 650 


FOCASCOPE 

Visionneuse de table pour vues diapo- 
sitives 5x5, donnant en plein jour, une 
projection brill ante efnettsde 
13x20 cm. visible par plusieurs per- 
sonnes en m§me temps. Les 12 vues du 
magasin peuvent §tre inddfinimentrem- 
placees en cours de projection, £cran 
special permettant I'examen des clichds 
mdme en salle brillamment ddairde. 
Lampes de 100 watts pour courant 120 
ou 220 volts. Encombrement rdduit 
(24x30x31 cm.) 

Ref. Tarif n° 500 


NODlLE AUTOMATIQUE 

II possbde les mbmes caractdristiques 
que le module ordinaire. Le change- 
ment des vues est automatique, et peut 
§tre commande a distance. 

Ref. Tarif n° 501 


MALLETTE POUR FOCASCOPE 

Contient I'appareil et 40 vues montdes. 

Ref. Tarif n° 505 
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AUTOPLEX 

Agrandisseur a mise au point automa- 
fique pour cliches de formats 3x4 tm. 
28 x 40, 24 x 36 (Bantam), 24 x 36 
(ELJY), 24 x 24 et 1 8 x 24 mm. Un dia- 
phragme et un dispositif special peuvent, 
au cnoix donner une Iumi6re dirigee 
normals ou diffuse, faisant varier le 
contrasts de I'image. Utilise les objectifs 
Oplar 50mm. 1 : 3,5 ou Autoplar 50 mm. 
1 : 4,5 a monture a vis. 

Cache special pour chaque format. 

Ref. Tarif 0 550 a 564 



PROX1-FOCA 

Dispositif 6tudi6 pour permettre a tout 
possesseurd’un appareil photographique 
FOCA 6auip6 d'un objectif de 50 mm. 
de focale, de reproduire des objets ou 
documents de foibles dimensions du 
rapport 1 (chomp couvert 24x36 mm.)au 

a iort 1 0 (champ couvert 24x36 cm.]. 

6le special pour F0CA Standard, 
Universe!, PF 2B., PF 3 (prdciser I'ouver- 
ture de I’objectif). 

Le PR0XIF0CA peut §tre fourni par 
6l6ments sdpards. 

Ref. Tarif n M 615-616 

CHAMBRE DE VERIFICATION DE MISE AU 
POINT POUR PR0XIF0CA 
Existe pour objectifs a monture h vis ou 
a baionnette. 

Ref. Tarif n°* 621-622 




CHAMBRE REFLEX 
MICRO FOCA 

Pour Photomicrographie, Photomacro- 
graphie et T6lephotographie avec les 
appareils FOCA a objectifs amovibles. 
Cette chambre regoit sur une face le 
corps de I'appareil, et sur I’autre face 
I’objectif. L’image est reflechie par un 
miroir et la mise au point se fait sur 
verre depoli. L'ensemble peut etre monte 
sur statif a colonne, colonne a pince, 
ou sur pied photographique. 
MICROPHOTOGRAPHIE. La chambre peut 
etre montde directement sur un micro- 
scope. 

MACROPHOTOGRAPHIE les objectifs sont 
montes sur une bague helicoidale de 
mise au point. 

TELEPHOTOGRAPHY la chambre recoit 
le Teleoplar 200 mm. 1 : 6,3. 

fief. Tarif n"' 60 0 a 601 



FOCASCAPKE 

Boite dtanche pour prises de vues sous* 
marines permettant I’utilisation des 
appareils equipds avec objectifs de 
35 mm. de focale. Armement par bouton. 
Dedenchement et mise au point par 
levier. 

Ref. Tarif n° 700 


DOS A VERRE DEPOLI 

Pour le controls du cadrage et de la 
mise ou point avant la prise de vue. 

Ref. Tarif n° 3 14 


CHARGEUR dCbITEUR 
OU RECEPTEUR FOCA 

Ref. Tarif n° 31 2 


4 


\ 
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In der zeitgema&en Photographic 
riickt das bewegte Bild immer 
starker in den Vordergrund. Die 
Aufnahme einer Strahenszene, eines 
sportlichen Wettkampfes oder gar 
eines heranbrausenden Zuges ist fiir 
den Photographen hente kein Pro- 
blem mehr. Aber nicht nur draufien, 
auch im Atelier oder zu Hause 
mub die Kamera vielseitigsten An- 
spriichen gewachsen sein. Eine 
Kleinbildkamera mit Schlitzver- 
schluh bis zur 1 /mo Sekunde, Pris- 
mensucher, auswechselbaren Objek- 
tiven und vielem Zubehor diirfte in 
diesem Fall das Richtige sein. Auf 
den folgenden Seiten der Druck- 
schrift wird eine Kamera dieser 
Art in Wort und Bild vorgefiihrt. 


r 










Es ist nicht immer leicht, bei einer bewegten Szene 
auch rasch den giinstigsten Bildausschnitt zu erfassen. 
Bei der Pentacon erfolgt die Aufnahme in Augenhohe 


und in Aufnahmerichturig^imd was sehr wichtig ist: 




is sich ^^unser^n Au^en vtjii links nach rechts 
n links 
iichtung 
s Penta- 
:on. Da's;;hellfc, paral- 



Kontrollieren der 


is gilt fur Objektive 
aller Brennweiten und Aufnahmen jeder Art, d. h. bei 
Fern-, Nah-, Lupen- und Mikroaufnahmen. Obrigens 
sieht man bei den Standardobjektiven das Bild im 


Sucher in natiirlicher Grofie. 





rnsthaften 

Lichtbildners. 

^eihe von 

Objektiven — 

dlich nur 

die welt be- 

irkenobjektive Original 

j-erOptikG 

lorlitz stehen 

hseln fiir 

die Pentacon 

ig, und z\v 

■ar mit Brenn- 

en von 35 

bis 500 mm. 





Wie weit das Zubehor der Pentacon entwickelt worden ist, 
zeigten anschaulich die vorhergehenden Seiten. Nicht nur 
die Aufhahmemoglichkeiten im Bereich der verschiedenen 
Brennweiten, sondern auch die bequeme und einfache Art 
derTechnik bei Nah-, Lupen- und Mikroaufnahmen sprechen 
fur die Yielseitigkeit dieser einaugigen Spiegelreflex. Dab 
die Kamera so klein, leicht und gefallig ausfallen konnte, 
ist nicht zuletzt im festen Einbau des Prismenfernrohr- 
suchers begriindet. Ubrigens kostet die Pentacon weniger 
als man bei einem so ausgereiften Modell erwarten miibte. 
Und etwas konnen wir dem passionierten Farbphoto- 
graphen noch verraten: Neuerdings gibt es diese Kamera 
auch als Modell E mit eingebautem Belichtungsmesser. 


Festeingebauter Prismenfernrohrsticher mit natiir- 
licher Scharfeinstellung in Augenhohe. 

Scharfeinstellung nach dem Mattscheibenbild im 
Sucker bei jeder Brenmveite. 

Sucherbild stets aufrecht und seitenrichtig, auch bei 
Aufnahmen im Hochformat. 

Sichtbare Schdrfenticfe, d. h. eine Kontrolle der 
Scharfe nach vorn und hinten, ist auf der Matt- 
scheibe moglich. 

Blitzlich tkon takt fur Blitzlampen und Elektronen- 
blitze. 


Sucherbild immer parallaxenfrei. Es gibt also bei 
der Pentacon keine abgeschnillenen Kopfe. 


Aufklappbare, festangelenkte KamerarUckwand. 

8 

Schlitzverschlufs von 1 bis */ jooo Sekunde soivie f Ur 
Zeitaufnahmen. 


Eingebauter Selbstausloser mit Vorlaufiverk und 
beliebig longer Ablaufdauer bis zu 10 Sekunden. 


Doppelkassettensystem zum raschen W echsel von 
Schuarz-Weifi- und Farbfilm. 

n 

Filmmerkscheibe zeigt an, was fiir Film eingelegt ist. 


A usui echsel bare Objektive Original Jena und Meyer 
Optik Gorlilz von 35 bis 500 mm Brenmveite und 
bis zur Lichtstdrke 1:1,5. 


S|. 


: is* 


Und das ist das Modell E mit eingebautem Belichtungsmesser 


1 1 1/29/1 Ag 2045/55 24 


dl-Nr. 227 p| 
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SPIEGELREFLEX-KLEINBILDKAMERA 24 X 36 mm 

Einstellung nach Mattscheibenbild oder Rahmensucher. Erstklassige Objektive, Original 
Jena und Meyer mit Vorwahlblende oder automatischer Springblende. Schlitzverschluli 
von 1/2 bis 1/500 Sek. Das Umkehrprisma ergibt ein seitenrichtiges, parallaxenfreies 
Sucherbild. 

P R AKT I C A FX 2, camara reflex de imagen pequena 24X36 mm. Enfoque con arreglo 
a la imagen del cristal mate o del cuadro visor, objetivos de primera calidad, originales 
de "Jena" y "Meyer" con diafragma de preseleccion, o diafragma automatico de disparo. 
Obturador de cortinilla, de 1/2 hasta 1/500 de segundo. El prisma de inversion propor- 
ciona en el visor una imagen de lados no invertidos y exenta de paralaje. 

PRAKTICA FX 2, Miniature Reflex Camera 24 X 36 mm. Focusing with ground- 
glass image or frame finder. Firstclass lenses, original Jena and Meyer, with preselector 
diaphragm or automatic spring diaphragm. Focal plane shutter of 1/2 up to 1/500 sec. 
Reversing prism for parallex-free finder image with unreversed sides. 

PRAKTICA FX2, appareil reflex a miroir 24X36 mm. Mise au point d'apres I'image 
au verre depoli du viseur ou au moyen d'un viseur a cadre. Objectifs de premiere classe 
"Jena" et "Meyer” a diaphragme preselectif ou a fermeture automatique, obturateur focal 
depuis '/a seconde jusqu’au 1 /500 e . Le sujet apparait dans le viseur grace au prisme in- 
verseur sans parallaxe, sans inversion laterale et droit. 


SPI EGELREFLEX - AU FBAU - KAM ERA 24x36 mm 







... 




<^1 m 


PraKyca 






Sie steht an der Spitze der photo-techni- 
schen Entwicklung. Das Suchersystem be- 
steht aus einem auswechselbarem Licht- 
schacht-, Prismen- und Lupeneinsatz, ein 
Newton-Sucher ist fest eingebaut. Die 
Objektive entsprechen typenmaliig denen 
der Praktica, sind jedoch mit Schraub- 
Bajonettfassung versehen und mit Spring- 
blende ausgestattet. Der SchlitzverschluB 
von 1 bis 1/1000 Sek. ist synchronisiert 
fur alle Blitzlichtanschlusse. 

Der Federmotor, der Motoraufzug, die 
17-m-Kassette und das Balgennaheinstell- 
gerat geben der Kamera ein universelles 
Anwendungsgebiet. 


PR AKT I NA, camara reflex 24X36 mm., 
de montaje. Esta maquina representa la 
cumbrede la evolucion fotografica. El sis- 
tema visor consiste en un suplemento de 
capuchon, de prismas y de lupa ; un visor 
de Newton esta montado fijamente. Los 
objetivos son del mismo tipo que los de 
la Praktica, pera poseen montura de rosea 
y bayoneta, y estan equipados con dia- 
fragma de disparo. El obturador de corti- 
nilla (1 hasta 1/1000 seg.) esta sincroni- 
zado. El motor de resorte, su armado, el 
chasis de 17 m. y el dispositivo de enfoque 
cercano proporcionan a la maquina su 
universalidad de aplicacion. 


KAMERAWERKE NIEDERSEDLITZ - DRESDEN A 17 


$ 
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STEREOKLEINBILDKAMERA 24 X 30 mm 

Gut gezeichnete Originale durch vergiitete Objektive Original Jena 
1:3,5/37,5 mm Verschlulizeiten von 1 bis 1/200 Sek. 

BELPLASCA, la camara estereoscopica de imagen paquena, 
24X30 mm. Originales muy nitidos por medio de objetivos anti- 
rreflejo, originales de "Jena” 1 : 3,5/37,5 mm. que se pueden dia- 
fragmar hasta 1 : 16; obturacion desde 1 hasta 1/200 de segundo. 
B E LPLASC A, Stereo Miniature Camera 24 X 30 mm. Sharp origi- 
nals due to coated lenses original Jena 1:3.5/37.5 mm. to be 
stopped down to 1:16. Shutter speed from 1 to 1/200 sec. 

BELPLASCA, appareil photographique stereoscopique de petit 
format 24X30 mm. Grace aux objectifs traites 1 : 3,5/37,5 d'ori- 
gine “Jena” les prises de vues sont d’une nettete parfaite. Les 
diaphragmes des objectifs permettent une fermeture jusqu'a 1 : 16. 
Obturateur depuis 1 seconde jusqu'au 1/200 e . 



eine Kamera mit gekuppel- 
tem Entfernungsmesser im 
Format 6 X 6 cm mit ver- 
giiteten Objektiven 1 :2,8/ 
80 mm (1 bis 1/500 Sek.). 
Vollsynchronisierter Com- 
pur-Verschlu(i und Selbst- 
ausloser erganzen den Ap- 
parat. 








CERTO-SIX, unamaqui- 
na contelemetro acoplado, 
formato 6 X 6 cm. con ob- 
jetivos antirreflejo de 1 : 
2,8/80mm. (hasta1/500de 
seg.). El obturadorCompur 
totalmente sincronizado y 
un disparador automatico 
completan el equipo. 


with coupled range finder 
of 6 X 6 cm. size with coat- 
ed lenses 1:2,8/80 mm. 
(1 to 1/500 sec.). Fully syn- 
chronized Compur shutter 
and self-action release 


LE CERTO-SIX, un ap- 
pareil photographique 
6X6 cm a telemetre cou- 
ple, avec objectif traite 
1 : 2,8/80 mm (1 seconde 
au 1/500 e ). Un obturateur 
Compur entierement syn- 
chronise et a retardement 
complete I'appareil. 


BELCA-WERK - DRESDEN 


CERTO-CAMERA-WERK DRESDEN A 46 
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M E V E R - 0 PT I K 


Nuestras fotog rafi'as solo muestran tres productos de esta firma de renombre i 
dial: "Primagon" 1:4,5/35 mm., un objetivo de dngulo grande, el "Primotar'’ 
El :3, 5/80 mm., equipadocon el diafragma modernodedisparoy el teleobjetivo 
Telemegor 1 : 4,5/300 mm. Todos los objetivos poseen capa antirreflejo. 


Our illustrations show only three products of this 
world-famous firm: the wide-angle lens Pri- 
magon 1 : 4.5/35 mm., the Primotar E 
1 : 3.5/80 mm. with novel type spring 
diaphragm, and the telelens 
Telemegor 1 : 4.5/300 mm. 

All lenses are coated. 


Nos illustrations ne mon- 
trent que trois produits de 
cette firme fameuse: I’objectif 
grand-angulaire Primagon 
1:4,5/55 mm, le Primotar E 1 : 3,5/80 mm 
equipe du nouveau diaphragme a fermeture 
automatique et le teleobjectif Telemegor 
1 : 4,5/300 mm. Tous les objectifs sont traites 



PRIMAGON 1 : 4,5/35 r 



TELEMEGOR 1: 4.5/300 mm 
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GENOSSENSCHAFT des Metallverarbeitenden Handwerks eGmbH Dresden 



Mentor-Stud io-Kamera 

13 X 18 cm mit Schlitzverschluli 

1/100 bis 3 Sek. 

Camara “Mentor” para el 
estudio, 13X18 cm. con obtu- 
rador de cortinilla 1 / 1 00 hasta 
3 segundos. 

Mentor Studio Camera 13 X 
18 cm. with focal plane shutter 
1 /100 to 3 sec. 

Appareil photographique de 
studio Mentor 13 X 18 cm avec 
obturateur a rideau depuis 
3 seconde jusqu’au 1/1 00 e . 


Inh. Rudolf GroUer • Dresden N 57 


APD Photo-Beschneidemaschinen 
fur Glatt- und Biittenschnitt bis 
24 cm Schnittlange 

Guillotina para fotos, para cortes 
lisos y bordes dentados, hasta 


APD Photo trimmi ng machine for 
straight and vat cuts up to 24 cm. 

Calibreuses et dechiqueteuse APD 
pour bords lisses et dechiquetes. 
Longueur de coupe jusqu'au d 


Arthur Poh! Dresden N 52 



MD-Kopierer 13 X 18 cm mit eingebauter 
Drucktasten-Belichtungsuhr von 0,3 bis 
30 Sek. 

Cronometros de exposicion "MD“ de so- 
bremesa, tipos F y G, desde 0,3 hasta 
30 seg., para corriente alterna y continue. 

MD-Tabie exposure timers types F and G 
from 0.3 to 30 sec. for alternating and 
direct current. 

Tireuses MD 13X18 cm avec auto-rup- 
teur d boutons de 0,3 a 30 sec. 


Drahtausloser fur 
verschiedenartige 
Verschliisse 
Disparadores de 
cable para los ob- 
turadores mas di- 


talliques pour ob- 
turateurs de diffe- 



0 

so. 


Friedrich Rodig - Dresden A 45 


Paul und Erhard Bohme • Dresden A 20 


f 
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Rutix-KleinbildvergroBerungsgercit, schwenk- 
bar iiber 8-fache VergroBerungen und Garant- 
VergroBerungskassette 18 X 24 und 24 X 30 


Ampliador"Rutix”, para fotos miniature, gira- 
torio, para ampliaciones hasta 8 veces; cha- 
sis de ampliacion 18X24 y 24X30 cm. 


,,Rutix“ Microphoto magnifying apparatus, 
slewing over 8-fold magnifications and ,,Ga- 
rant" magnifying adapter 18X24 and 24 X 


Agrandisseurde petit format„Rutix'' pivotant. 
Agrandissements jusqu'a 8 fois. Margeur re- 
glable Garant 18X24 et 24X30 cm. 

Rudolf Tieze • Dresden A 28 


„Thespis II", ein handliches, elegantes Thea- 
terglas und Mautner-Sport, ein Reise- und 
Sportglas von geringem Gewicht. Selbstver- 
standlich werden beide Glaser auf Wunsch 
mit vergiiteter Optik ausgestattet. 

"Thespis 11” los elegantos gemelos para teatro 
y Mautner-Sport 1 unos gemelos muy ligeros 
para viaje y deporte. Los dos modelos pueden 
ser equipados - por encargo- con sistema 
optico antirreflejo. 

"Thespis 11", a handy, elegant theatre glass, 
and Mautner-Sport", a travel and sports 
telescope of low weight. Both glasses can be 
equipped with coated lenses, if requested. 

,, Thespis II jumelles de theatres maniables 
et elegantes et la "Mautner-Sport", jumelles 
pour voyages et sports, d’un poids reduit. II 
va de soi que sur demande, ces deux ju- 
melles seront equipees d’une optique traitee. 




Walter Mautner Dresden A 53 


MD-Tisdi-Belichtungsuhren Tvpen F und 
G von 0,3 bis 30 Sek. fur Weehsel- oder 
Gleichstrom 

Copiador MD 13 X18 cm. con cronometro 
de exposicion montado en el interior, 
mando por botonera (0,3 hasta 30 se- 
gundos). 





' ! 


MD Copying apparatus 13 18 cm. with 

built-in key type exposure timer from 0.3 
to 30 sec. 

Dispositifs auto-rupteur pour agrandissement 
et tirage MD, types F et G, de 0,3 a 30 se- 
condes pour courants alternatif et continu, 

Max Dutschke • Dresden A 45 



VergroBerungsgerate vollautoma- 
tisch oder mit Handeinstellung 


Aparatos ampliadores totalmente 
automdticos o con ajuste a mano. 


Magnifying apparatus fully auto- 
matical or hand-operated. 


Agrandisseurs entierement 
matiques ou reglables a la 


Willy Stiibiger • Dresden A 16 
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mm imia 



eine Atelierkamera auf Holz- 
stativen fiir die Formate13 X 18 cm 
und 18x24 cm. Die Kamera ist 
mit vergiiteten Objektiven Ori- 
ginal Jena und Meyer ausgeriistet. 


GLOBUS STELLA IX, una 
camara para el estudio, montada 
sobre tripode de madera. Para los 
formatos 13X18 cm. y 18X24 cm. 
Equipada de objetivos antirreflejo 
originales de "Jena” y “Meyer”. 


GLOBUS STELLA, IX, a studio 
camera on wooden tripod for the 
sizes 13X18 cm. and 18X24 cm. 
The camera has coated original 
Jena and Meyer lenses. 


GLOBUS STELLA IX, 

chambre d'atelier sur pieds bois, 
pour les formats 13 >.'18 cm 
et 18X24 cm. L’appareil est 
equipe d'objectifs traites d’origine 
“Jena" et "Meyer”. 


WIR LIEFERN IHNEN: 


A-Z Colorfilter fiir Farbfilme, A-Z Color- 
tester, Ultrasorbantester fiir Schwarz-WeiB-Film, 
Spezialfilter fiir Schwarz-WeiB- und Farbfilm, 
A-Z Weichzeichner, A-Z Vorsatzlinsen 
in zwei Starken fur Nahaufnahmen im 
Bereich von 100 — 50 cm oder 50 — 33 cm, 
verwendbar fiir jede Kamera. 


Le suministramos: filtros de color A-Z, 
para pelicula de colores, "tester” de colores / 
tester "ultrasorban" para pelicula bianco 
y negro, filtros especiales para pelicula en 
bianco y negro y de colores, lentes "soft focus 
A— Z, lentes de suplemento, A— Z, de dos tipos, 
para tomas a corta distancia, uno para 
50 a 100 cm. y otro para 33 a 50 cm., 
adaptables a cualquier maquina. 


We supply: A-Z filters for coloured films, 

A-Z colour testers, ultra sorbantesters 
for black-and-white films and coloured films, 
A-Z softening lenses. A-Z front lenses 
in two strengths for close-ups within 
a range of 100—50 cm. or 50—33 cm., 
to be attached to any type of camera. 


Nous vous livrons: Ecrans "Color A— Z” pour 
films des couleurs, testers "Color A-Z”, testers 
“Ultrasorbans” pour films noir-blanc, ecrans 
speciaux pour films noir-blanc et en couleurs, 
lentilles de flou A— Z, lentilles pour vues rapproc 
A— Z en deux foyers pour 100—50 cm ou 50—33 
utilisables avec chaque appareil. 


NEUE GdRLITZER KAMERAWERKE REINSCH 


HUGO ARNZ K.G. JENA 
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1 he EXAKTA Varex is the result of fifteen years of consistent development of 
the Kine-Exakta, the first single-lens reflex camera lV:> •. 1 in. Its focussing system 
has opened up a new era in miniature photography and met with general approval 
in all parts of the world. 

The single-iens reflex camera E XA KTA Varex 1 V? 1 in. 

is the camera that any photographer will find suitable for his purposes. Focussing on 
its ground glass screen means: that the beginner as well us the master will easily 
accomplish even the most difficult task. The brilliant, uprigth, coloured, and consider- 
ably enlarged finder-image will never fail to arouse and promote the imagination 
for new compositions. It permits critical focussing and control of the varying extent 
of depth of field effected by stopping down. All this is a matter of seconds, some- 
times merely of a single glance. A very decisive fact is that this finder-image is 
projected by the taking lens itself. What you see in the ground glass you will get in 
the final picture. There is no divergence in frame (parallax), no 
matter how long or short the focal length of the lens, how m uch 
the camera extension is increased for close-up work, whether 
, you are taking micro-pictures or astro-photos or connecting 

^ y your camera to one of many scientific instruments. You need 

|H{ fj \ no extra finders, rangefinders, special reflex attachment, or 

m\ . tables. Consequently, working with the EXAKTA Varex not 

fij ■' on lY produces accurate results, but is inexpensive, too. 

„ ^18 1 The two-system camera EXAKTA Varex 1V2 1 in. 

' s the f* rs t camera of its kind featuring two main foccusing 
systems for viewing and adjusting the image, the Finder Hood 
and the Penta Prism. They are interchangeable in a moment, 
each system being employed where it promises the best results. 
In every case, however, the taking lens projects the finder image 
which is identical with the future photo. Used with the Finder Hood the EXA KTA Varex 
alreaay masters tne majority of photographic tasks. Both eyes can easily control the 
greatly magnified, uprigth, but side-reversed ground-glass image. The camera may 
be held at chestlevei (looking down on do ground-glass screen), over the head (turnina 
camera upside-down and looking up into the Finder Hood), and, for vertical pictures, 
at eye-level, when working at a right angle to the subject. Fields of application: 
portraiture, children, animals, plants, macro-photography, tripod pictures, technical 
work in the studio (copy work, still-life, photomicrography, etc.). Hence, the Finder 
Hood will mainly be used for subjects without considerable movement and for 
those lying far below eye-level. Equipped with the Penta Prism the EXAKTA Varex 
pecomes a ’speed camera” for 'speed shots”! Laterally correct reflex image, also 
•or vertical pictures. Direct eye-level viewing of the subject. Direction of eye and 
ramera. always identical. The image in the finder moves in the same direction cs 
:he subject, a most important factor w'hen follownnn mnldlv mnvinn iu„ 





Penta Prism with leather case. Catalogue No. 302 
Eyepiece rotatablefor Penta Prism, Catalogue No. 315 
(with mount for corrective glass) 


V 
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Further outstanding features of the EXAKTA Varex: 

1. Interchangeable trade-marked lenses (see pages 6, 7 and 12) with bayonet fitting, 
helical focussing mount, depth of field scale, and diaphragm pre-setting device 
and automatic pre-setting diaphragm. For special purposes, there are wide-angle 
and tele-lenses with focai lengths from 35 to 500 mm., and with the ultra-speed 
of f/1.5. All lenses have anti-reflex coating. 

2. Focal-plane shutter for automatic release, from Vioooth sec. to 12 secs, and time 
exposures of any desired length (T and B). Self-reiease with 13 secs, delayed 
action for the speeds from Vioooth sec. to 6 secs. Shutter-locking device to prevent 
unintentional releasing. 

3. Negative material: Perforated 35 mm. cine film. Negative size: 24x36 mm. 
(1 V 2 XI in.). Rigid film track: Film transport from cartridge to cartridge, or rewind- 
ing (both controlable from outside). Film counter up to 36 exposures. Film-cutting 
device. Film transport coupled with shutter winding, no inadvertent double expo- 
sures. Film marking ring. 

4. Die-cast aluminium camera body and film plane in one piece, hence sturdy and 
reliable. Leather covering. Uncovered metal parts chromed or enamelled. Hinged, 
exchangeable camera back with secure bolt. Large tripod socket with broad base. 
Weight of the EXAKTA Varex: approx. 950 grams. Measurements of closed 
camera: approx. 15x9.5x7.5 cm. 

5. Synchronized connection for regular and electronic flash units (details on pages 
6 and 7). 

6. Finder Hood with two magnifiers: Total enlargement of thefinderimage about6times. 
With Penta Prism the total enlargement is a little more than 4 times. Finder Hood 

also convertible into direct-vision 
frame finder. - Additional focus- 
sing systems for special pur- 
poses : Lens magnifier(see pages 
8 and 9), and Stereo Attachment 
(see pages 1 0 and 1 1 ). 

7. Finder image always in true 
natural colours and with preci- 
sely the same outline as the 
future picture - a great facility 
in colour photography. 

8. Accessories for the most im- 
portant special spheres of photo- 
graphy, e. g. macro and micro 
pictures, copy work, transparen- 
cies, and medical photography. 
Please refer to the following 
pages for details. 
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« Special lenses will help where the stan- 

dard lens is not sufficient. Details with regard 
fo optical equipment will be found on page 1 2. 
The ultra speed of the 75 mm. f/1.5 night- 
lens ensures sufficient exposure even under 
adverse lighting conditions for theatre and 
variety stage work. This night-lens which is 
more than five times as fast as an f/ 3.5 lens, 
permits taking successful shots even in illumin- 
ated thoroughfares of the nocturnal city. 

Long-focus lenses (Tele-lenses) act like 
a telescope, reproducing an enlarged image 
of the subject. Though the angle of view be- 
comes smaller than that produced by the 
standard lens, the photographed subject within 
the reduced area is larger. Hence, tele-lenses 
are useful for landscapes, architecture, animal pictures (see adjoining illustration), 
snapshots, and, to great advantage in perspective, for portraits. 

Wide-Angle lenses showing a wider angle of view than the standard lens, repro- 
duce the increased field smaller on the film. They are useful where the camera-to- 
subject distance is restricted, for interiors, architecture, copy work, etc. 

All EXAKTA Varex special lenses sit into the bayonet mount of the camera 
body. The lenses themselves are fitted with a helical focussing mount for critical 
focussing which is always obtained by the finder image, no matter whether the 
Finder Hood or the Penta Prism is being used. There is no need whatever for 
additional finders. 

Flashlight enables the up-to-date press photographer, the professional, and the 
amateur, to overcome all difficulties arising from unfavorable lighting conditions. 
Short exposure times and medium aperture in dark rooms are only possible if 
flashlight is used. Therefore, the EXAKTA Varex has been fitted with synchronized 
contact sockets for the two most up-to-date flashlight systems: 

1. The flash-bulb synchronization (M) releases shutter and flash-bulb simul- 
taneously. The I HAG EE Flashgun, consisting of batteryholder suitable for capacitor 
ignition, reflector, and flash-lamp with spring locking device suited 
for all sizes and all bases of flash-bulbs, is available under Cata- 
logue No. 1 48. 

2. The electronic flash synchronization (X) permits using the ^jj| 

EXAKTA Varex in connection with the well-known electronic flash XgSgp 

units. Effective exposure time according to type of flash: V250 to 
V 5000 sec. Consequently, electronic flash is used for high-speed shots 
(sports, artistics, machinery, etc.). Shutter speed: Vsosec! Impossible 
to imagine a more versatile camera for the modern photographer IsgPr . 

than the EXAKTA Varex fitted with a reliable electronic flash unit! 






f 
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For close-up pictures (Macrophotography) 

the increase of camera extension is effected by 
bayonet rings and extension tubes, which are in- 
\| serted between the EXAKTA Varex and its lens. 

\ They permit reducing the lens-to-subject distance 

to such an extent that photographs of even the 

_ tiniest objects can be taken up to natural size and, 

- V if required, also enlarged. There is no uncertain 

\ determination of sharpness: for even in the case of 

• shortest lens-to-subject distances the image is fo- 

cussed on the reflex screen.The EXAKTA Varex is 

r free from parallax.there is no divergence of outline 

which can become so annoying when taking close- 
jC'A ups. For frequent and especially economical photo- 

'CTV -v ;AF"A" V"'-' ' y graphing of extremely small objects we recommend 

the use of the Bellows Attachment (see pages 10 
c . , and 1 1 ). 

rinder-hood complete with ground-glass 
magnifier with clear spot, 3 mm. C: . . 

Mo. 301.03. i0mm. No. 301.04. or Micro pictures require the use of the "Microscope 
^ith allclear glass magnifier : No. 30 1 .1 o. Attachment” which connects the EXAKTA Varex 

^round-glass magnifier for Penta Pnsm with any microscope. The camera lens must be 

ind Lens Maamtier, witn clear spot, 3 mm j r ii i ii r t 

7: No. 302.03, 10 mm. c : No. 302.04, removed, tor the ocular and lens of the microscope 

:r with clear-glass base: No. 302.10. onl Y are used, in its place. Here again, coverage. 

Special types of magnifiers with etched sharpness, depth of field and, when taking living 

hvision lines [centimeters, millimeters subjects, the favorable moment for exposure are 

ares, etc. J can be delivered on order, i i • , L r- i 

observed in the finder screen. 

Advanced requirements with regard to precision focussing in macro and micro 
photography can easily be fulfilled by using the Lens Magnifier. It is inserted in 
place of the Finder Hood or the Penta Prism in the EXAKTA Varex and permits 
employing one of the highly-corrected standard or special lenses of the camera 
for focussing, with the result that a greatly enlarged, overall sharp image, alto- 
gether free from distortion, appears on the reflex screen. 

An additional focussing help: Special 

glasses. In magnifier photography (= macro ex- ' “ -- - 

posures on a scale of 1:1 or larger) and micro — ~r- 

photography, focussing directly on the clear, bright fflBp . , \ T j V >/ 

air image, instead of through the ground glass, V 
will often be preferred. For this purpose there are 

special glasses with clear glass spot, or without ' ^ . Sj£Li fr T 

any ground-glass surface at all (all with hairiine TsT ' 

cross). The glasses are easily exchangeable t ens ^ a 9 n| f' er #§j 

in the Penta Prism, in case of the Finder Hood, av'ailabb vm ' * 

however, it is advisable to purchase a complete with special 8- — I , 

additional finder. glasses, as T i • 4|‘ - 

shown in picture.^ 




Bp s ; n 


WW 




1 set of Bayonet 
Rings and Tubes 
(5, 15 and 30 mm)- 
complete set only 
available 
Cat. No. 138 
Two-inOne Adapter 
Ring, Cat. No. 146 


m 



Microscope Attachment in case, available in two 
different types 

1: With hinge-like detaching device Cat. No. 147 
2: In Rapid-Exchange Mount Cat. No. 1 53 
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The Distance Meter or the Penta Prism and the Lens Magnifier funktions accord- 
, 9 , P rmc 'P le the split-image range-finder and permits rapid, precise, and 

absolutely sharp adjustment of the image - most important with adverse lighting 
conditions or feeble eyesight. Incorrect focussing moves two halves of the imaqe 
away from each other, whereas, when properly focussed, the two vertical or hori- 
zontal lines, as the case may be, exactly meet. 

r„ O L S 'r e0 | (t ( hree - dimen . SiOna " Photography with the Stereo Attachments 
an add.taonal focussmg system, the Stereoscopic Viewfinder Stereflex, has been 
designed I he stereo attachments, corresponding to the 50 mm. focal length, can be 
screwed to the standard lenses of the EXAKTA Varex: the larger attachment, with 

whibThp e^f' if US !h d u GX P° SUr ^ dances ranging between infinity and 2 meters, 
while the smaller attachment, with 1 2 mm. base, is for distances between 2 meters 
and 0.2 meters, n order to be able to pre-judge the effect of the future stereo-photo, 
you insert the stereo-viewfmder into your EXAKTA Varex, and you will have a 

^: d r nSI °^ lma9 f ° n - the L SCr f en> WhGn not on the camera, ^e stereo 
viewfinder may be used to view the finished transparencies 

The ve'-satili'y of the EXAKTA Varex has been greatly enhanced by the 
oa ts uhTh (mU i : ° mb | inah ,° n at tachment). It consists of a number of standardized 
font snhoro T b U f mpl °Y Gd seporatdy or in various combinations for many impor- 
ant spheres of photography. The Bellows Attachment has proved most economical 
for close-up and lens magnifier exposures. The Transparency Copy Equipment 
permits copying 35 mm transparencies with the camera lens. The Copying Stand 


I T 37 Lf 7 unsparencies with the camera lens. The Copying Stand 

sturdJ^hf ,r$t p,GCe ' designed for making reproductions, but it also serves as a 
sturdy table tripod for close-up and lens-magnifier work, for micro-photos, etc. 

A special assembly of "Vielzweck" parts, under the name of "Kolpofot" has become 
renowned m medical photography: The "Kolpofot" is used for electronic flash expo- 
sures of minute objects, preferably in motion, and is excellently adapted for pholo- 

S t n \ C | V r? f e human and Gnimal bodY (vagina ' mouth ' throat ' nos ® etc.). 
™ ^ h , e!p f the E ; n doscope Adapter the EXAKTA Varex can also be attached 

[e mination (endoscopes] for phot ° 9raphing inn - orga - 

Special EXAKTA Varex Accessories 


arex can also be attached 


special tXAKTA Varex Accessories 
Everready Leather Case protects the camera witf 
Giant Release Button increasing release knob 

shutter when wearing gloves 

Lens Hoods protect lens against frontal and sid< 

for 42 mm. lens front mount 

for 51 mm. lens front mount 

Colour Filters yellow; orange; green; red; bli 
infra-black for 42 mm. lens front mount 

for 51 mm. lens front mount 

When ordering specify colour! 

Soft Focus Discs I and II for artistic soft-focus pi 

^or 42 mm. lens front mount 

or 51 mm. lens front mount 

Polarizing Filters suppress annoying reflection 


:tsthe camera without impairing its operative 
ing release knob surface facilitates releasi 


: ultra-violet; infra-rei 


. Catalogue No 206 
. Catalogue No. 208 


. Catalogue No. 205 
. Catalogue No 207 


. Catalogue No 210 
. Catalogue No 2 1 1 
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Optical Equipment of the EXAKTA Varex iVjxl in. 

The EXAKTA Varex is delivered complete with Finder Hood or Penta Prism and one of the follow 
standard lenses. 


Lens j Focal Length 

| Angle of Field 

| front mount 

Cotafogue 
| No. 

f/2.8 Standard-Lens Jena T. . 

.... AD 5.0 cm. 

! 45° 

i SI 


f/2 Standard-Lens Jena B . . 

.... AD | 5.8 cm. 

i 40° 

i 51 mm. 


f/l.9 Standard-Lens Primoplar 

i .... PD 5.8 cm. 

40° 

51 mm. 

403 

Table of EXAKTA Varex 

Supplementary Lenses 




^" ens \ Focal Length j 

Angle of Field | 

Lens j 

front mount j 

Cotalogue 

No. 


f/2.8 Flektogon AD 

f/t.5 Nigth-Lens Jena d PD 

f/2.8 Biometar AD 

f/2.8 Trioplan PD 

f/4 Long-Focus-Lens Jena Tr .... PD 

f/5.5 Tele-Megor PD 

f/ 4.5 Tele-Megor PD 


For prices and delivery terms please apply to our Export Department who will answer all questions 
concerning EXAKTA Cameras by return mail free of charge. 

Should you_ be interested in more detailed information on EXAKTA Varex Accessories, we shall be 
pleasted to furnish you with additional brochures. - Kindly write and tell us wath you would like to have. 


Spezial Brochures: 

Macrophotography /Photomicrography 
Flash Technique 
The Lens Magnifier 
The Distance Meter 


The lhagee "Vielzweck" 
The lhagee "Kolpofot" 
Endoscopic Photography 


B I EDGES T AIT U NG 
Wl R K U N G 
PERSPEKTIVE 


IHAGEE KAMERAWERK AG DRESDEN Al6 
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VEB FEI N GERATEWERK WEIMAR 







PRAKTICA FX2 


Standard-Objektive mit automatischer Springblende : 


ireitschaft di' 
Blendenvor 


3igerung 


automatische Springblende wird I: 
einem Stoftel im Kameragehduse 


PRAKTICA 

F X 2 


Umkehrprisma (Lederetui DM 6,—) 

Balgen-Naheinstellgerat (Einfache / 

Mikro-Anschlufistuck 

Spezial-Drahtausloser fur T-Stellur 


PRAKTINA 


KAMERA - WERKE N I E D E R S E D L I T Z 


1 





jf- 






DIE UNIVERSAL-KAMERA FUR ANSPRUCHSVOLLE 


27 VORZUGE 

gkeit^ aiso^arallaxenfreiheit 


Weicher i 




MeBkeilentfernungsmesser alsC 
praziser Scharfe. 

Umkehrprisma als Bildwender. 
Sammelknopf der drei Funktion 
Sucherschacht fur Bildaufrichter 

zur BildvergroBerung. 
Durchsichtssucher System Newl 




fur griffgunstige 


AnschluBf 




sette fur 17 m Kleinbildfii 




BlitzanschluB fur 


ilreflex (140x70x35mm) 



! reflex cameras 

IV and FLEXARET IVa 



PROJECTION SCREENS 



16mm PORTABLE HLM toil 
GET THE MOST ENJOYMENT ( 
YOUR MOVIES - THE MEOPTA 
EDITORS WILL ALLOW YOU T 
EVERY MOVIE A WINNER! 


OPTILUX 8 mm CINE 
PROJECTOR 
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